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This Is the sixth voliane of Vm new DLI Basic Course in French, 
It contains 10 lessons, one for f^ch day of the twelfth and thir- 
teenth weeks of the middle phGse jf tha course. Every fifth lesson 
is a review lesson. 

The obi active/ approach^ lesson plan, and lesson cycle des- 
cribed ill preface of the second volume are applicable to the 
present Vviime* 

Til content of this voltune includes new graimatical features 
and^ S5 in preceding volumes , a continuation of the study of French 
l:if0 &mi culture. 
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E3ffiRCICBS DE PIRCEPTION 



EcQutez at ripitez i 



A IVarrtft autobus 

1, L^autebua n'ast pai encore arriyi? 

2. Non, pas ancora, 

3* Ca fait longtamps que vous attendaz? 
4* Cinq ninutaSf i paina* 

5. J'espera qu'il n'est pas tombfi an panna^ 
6^ II y a des anniaa qua ja prands cat 

autotaa^ 11 n*ast Jamais tombi an 

panna ^ 

7, J*ai paur d'itra an ratard. 

8, Vous #tas nouvaau iel? 

9, Oui, J*habita ici dapuis trois Jours, 



Eeoutaz at r6p6taz i 



Prasant tansa + dapuis ^ langth of tlaa 



J*habite ici dapuis daux mois. 
J^ansaipia la frangais dapuis dix ans. 
II parla dapuis daux hauras« 
Nous las connaissons dapuis longtamps* 
Noue nous fieri vone dapuis das ^nnaas^ 



Dapuis coinbian da tanps habltaz-vous ici? 

- J*habita ici dapuis daux samainas. 
Dapuis combian da tamps appranaz^vous la 

frmn^ais? 

- Nous appranons la frangais dapuis 

trois mois. 
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mois . 
Votre fils CO 
- Noo, il a 



nfton rUfp' s Idngteraps? 
-hinftoi ^ puis trois 



uis longtainpa? 
nis la moii 



BeouteE et repetez ; 



^ ft * ieni ^ of t .ma + gya + praaant taasa 



II y a daux moia qua J*habita ici, 

11 y a dix ana qua j*enaaifne la fran^ais. 

II y a daux hauraa qua Ja parla. 

11 y a longtemps qua noua las connaissona. 

II y a des annias qua nous noua icrlvons^ 

II y a combian da tamps qua vous habitaz 
led? 

II y a daux samainas qua j*habite icl . 
II y a combian de tamps qua voua appranez Im 
fran^aia? 

- 11 y a trois mols qua nous apprenons 

la fran^aia. 

Y a-t-il longtaapa qua voua ftas a Paris? 

- II y a deux Joura qua Je auls 4 Paris, 

Y a-'t-il longtampa que TOua collactlonnaz 
das tliBbras? 

- Quit 11 y a dlx ans qua Ja collactionna 

das timbres* 



4* Ecoutaz at ripitaE i 



Ca fait + langth of time + qua + preaant tanaa 



Ca fait daux mois qua j'hablta ici. 
Ca fait dlx ans qua J*anaalgna la 

fran^ais. 
Ca fait daux haures qu'll par la, 
Ca fait longtampa qua nous l«connalsaona, 
Ca fait da a ann#es qua nous noua icrivons, 
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Ca fait combien da temps qua vous habitaz 

^ Ca fait deux safflainaa que j'habita ici. 

Ca fait combien da tanpa qua vous apprenaz 
le fran^aie? 

* Ca fait trois noia qua nous appranona 
la fran^ais^ 

Ca fait longtemps que vous #tas a Paris? 

- Ca fait deux Jours. 

Ca fait lonftamps qua vous faitas partia da 
ca club? 

- Ca fait deux nois qua pmn fais partia, 
5. Ecoutaz at rip£taz i 



Nafativa passi compog6 + dapuis + langth of t 



ama 



II y a ^~ ~^ 

Oa lait * length of tiina + 2M + nagativa passi compost 



Ja ne las ai pas ravus dapuis daux mois. 

11 n^y a pas au da vacancas dapuis trois ans. 

II y a das samainas qua Ja n'ai pas travallli, 

II y a da^x ani quails na sa sont plus pari* 
Ca fait trols jours qu'il n'a pas tlliphon*. 
Ca fait deux heuras qu^ll n*a rlan dit, 

Y a-t-il longtamps qua vous ne I'avez plus vu? 
^ ^i^ 11 y a das annaas qua Ja ne I'ai 
plus vu* 

Depuis combien da tamps n»a-t-il pas naigi? 
- II n'a pas neige dapuis trols Jours* 
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Ca fait combimn dm temps que votia n'ave^ 
pas mang£? 

- ^ fait deux heiurai que je n^ai pas mang£. 



Riponda^ aux questions comiBa indiqui i 
Bxemplm t 

Dapuis comblan dm temps habite^-vous ici? 
- J^habite ici depuis deux mois. 

1. II y a cMibien de temps que vous apprane^ 
le f ran^ais? 

2« Depuis eombiffi da tamps fait^il beau? 

3. Ca fait eombien da temps que Durand 
est parti? 

4« Y a-t^il longtamps que vous ftas aux 
Btats-Unis? 

S« Ca fait eombien de temps que les Brown 
visitent 1 'Europe? 

6, Depuis eombien de temps connaissez-vous 

les Durand? 

7, Y a-t*il longtemps que vous ites dans 

I'armfie? 

8« Depuis eombien da temps eherehaz^vous 
una siaison? 
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DIALOGUE 



For Tmn Y#aga 



1. How long have you bean in the State Sf Maurice? 

2. I have been in the States for ten years. 

3. Have you always taught French? 

4* No. I have been a tmaeher for four years. 

5. Have you lived in Washington for a long 

time? 

6. Only two years* 

7. Don*t you miss Prance? 

8. You know, I go back there almost ei^ry year, 

9. It's true that trips are not expansive 

nowadays « 
10^ And they are fast, 

11* lite have been chatting £nr an hour. Aren't 
you hungry? 

12. YeSf I am hungry and thirsty. 

13. Let's go to lunch, 

14. With pleasure* 
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PRESENTATION DU DIALOOTE ET E)ffiRCIClS SUPPLB4ENTAIRES 



Dialogua t 

Depuls dix ans 

1. Depuis eombien da tampa itea-vous au^c Etats** 

Unisy Maurice? 

2. Je aula atsc Etata^Unia depuia dix ana, 

3. Avez-voua toujours mnseigni le ffan^ala? 

4* N©n* II y a quatre ana que ja suia profaasaur. 

5, Ca fait longtempa que vous habitaz 4 Washington, 

6^ Deux ana aaulamant. 

7^ Eat-'ca qua vous na refafettez pas la Franca? 

8* Vous savc^t J*y retourne prasque toua lea ana* 

9* II eat vrai qua las voymfea ne sent paa trop 
chars da nos Jours , 
10* Et lla aont trfts rapidaa* 

11. Voili una heura que nous bavardons, Vous n*avaz 

pas falm? 

12, Si, J*ai fai® at aolf, 

13, Allons d4jeunar* 

14. Volontiara* 



Suppliment I 

Leelarc fitalt un officiar da cavalaria. 

II s^ast dlstingufi pendant la Dauxieme Guerre * 

II a pris I'oaaia de Koufrat dans le diaert du 

Saharay avec tine colonne de quatre cants honmas. 
Ensuite Leclerc eat & la tfte da la Deuxlime Division 

Blind£a qu*il a nia sur pied au Maroc* 

La liberation de la Prance a lieu en 1944, 
Leclerc eat vainqueur an Alaaca. 
La raitie est mauvaiae^ 

L^avim da Leclerc a^icraae dans le diaert. 
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3, Icoutag at g6p4tez i 



Voiljl + langth of time + que ^ 



VoillL una haure que nous parloni» 
Vaila dix minutes qua J'attands, 
Voilll cinq sinutas q^jo Ja charcha. 
Voila una haure qu^il £eouta das disquas« 

Velli plusiaurs Jours qu*ll n*ast pas vanu* 
Void un an qu^an na sa parla plus, 
Voicl deux mois qu'ils n'ant pas icrit. 
Veicl trois ana qu^ll n'habita plus ici. 



4* Beauta^ at gepitaz i 

Las anfants ainant sa battra. 

Ja na bats^ 

II sa bat. 

Nous nous battons^ 

Vaus vaus battaz. 

lis sa battant^ 

Cas saldats sa sont battus pandant la Dauxilna Guarra^. 

Vaus dtas-vaus battu pandant la Dauxi4ma Guarra? 

- Non^ Ja na ma suls pas battu. J'itais trap jauna. 



5s Ripandag aux quastions comma indiqui i 



&camplai Dapuis conblan da tamps parle-t-il? 
-Voll& daux hauras qu'il par la. 



1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 



Dapuis eamblan de tamps 



attanda^-vaus? 

dart-ll? 

cha rchaz-vous? 

fitudia^-^vous? 

sa raposa-t-11? 
ieautaE*^ous das Asqua s? 
sa promftna-t*alla? 
r4fl6chit-ll? 
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RECITATION DU DIALOCTJB ET OONVERmTICN 



1, Ricite^ le dialogua . 



2* Ecoutez at ripite^ le texta suivant i 

M, Caatelet sm rand 4 l»arrtft d'autobtia. II pania qua 
son autobys doit paaaar k lapt hauras at damla^ II n'an ast 
pas sflr ear il habite dans la quartiar dapuis troia Jours 
saulamant, at c*ast la premiere fois qu*il prand cat autobus^ 

Un homme qui attend ausal lui dit qua 1 'autobus n'ast pas 
encore passe^ II y a cinq minutes qu'il attend, M. Castelet 
a peur d'itra en retard a son travail, II se deraanda si i»au-* 
tofaus n'est pas tomb6 en panna^ mais I'homnie lui dit qu^ll 
prend cat autobus matin at soir dapuls des annies at qu'il 
n*est jamais tombe en panne. 

Enflni il arrive. Les deux homines montent dans 1 'autobus 
at continuent da bavarder, Le monsieur s'appalle Stiphane 
Vidal. II habite dans la mfma rue que Castelet^ deux 
maisons plus loin. M. Castelet est enchant* d 'avoir un nouvel 
ami ^ 



3. Repondez aux questions g 

1* Ou va M. Castelet? 

2^ A quelle heure 1* autobus doit-il passer? 

3. Bn est*il sflr? 

4. Depuis combien de temps habite-t-il dans le quartler? 
5* A-t-11 diji pris cat autobus? 

6, Y a-t-il dfija qualgu'un 4 I'arrit? 

7. L'autobus est-il dija pass4? 

8, Depuis combien de temps cet homme attend-il? 

9. De quoi Castelet a-t-il peur? 

10. Qu*est-ce qu'il se demande? 

11* Depuis combien de temps 1 'homme prend-il cet autobus? 

12^ L'autobus est-il tombi en panne? 

13. L'autobus arrive-t-il enfln? 

14* Que font les daux. homme s? 

15. Comment s*appelle le monsieur? Oft habite*t-'ll? 

16* Pourquol M, Castelet est-il enchanti? 

17. Depuis combien de temps sommes-^nous en classe? 

18. Y a-t-il longtemps que vous #tes a I'icole? 
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EjffiRCiCEs omm it contorsation 

ChMm^ phrase comme indiqui g 

deux Jotsrs 11 y a deux jours qua je travailla ici. 

La pr of esseug g L ^ilive % 

lonftamps II y a longtempe que je travaille icl* 

wn an II y a un an que Je travaille ici^ 

Trois semainas - peu de temps - cinq moia - hult Jours - 
aaux heurea - vingt minutes - plusieurs jours. 

2* Changez la queation comme indique i 

habiter ici Depuia corabian de tampa habitaz- 

vous ici? 

Le profesaeur? L*6leve s 

enaeigner le fran^aia Depuia combian de temps anseignaz- 

vous le franqaii? 

ragarder la tfilivision Depuli aombian de tampa regardaz- 

voua la tiliviaion? 

^erchar une maiaon - itre malada - etudiar le fran^ais - 
le promenar - se rapoaar - riflichir - furoer - lire - icouter 
lea disquea ^ faira du chaval* 

i. caianpaz la phrase comma indiqui g 

boire Ca fait daux Jours que Je n'ai pas bu, 

Le profesaeur s L*ilivai 



manger Ca fait deux Jour a que Je n*ai pas mange, 

sa rapoaar Ca fait daux Jours qua Je ne me aula pas 

raposi * 

Voir Germaina - parlar a Philippe - fumer - dormir - til4- 
honer a Paul ^ aller k la plaga - lira le journal - ragardar 
a tilevialon - ecrire a aa fiancaa. 



10 



14 



ERIC 



L. 56 



4* Repondaz aux questions comma Indiqui i 

fccamplei Depyla cMiblan de tamps n*av#z-voua pas 
vu Piarra? 

- Ja na l»ai pas vu depuis trols Jours, 

1* Y a*t-il longtamps qua voua I'attanda^? 

2. Ca fait combian da tamps quails sont aux 

Itats-Unls? 

3. Voila combian da tampa que voua cherchaE 

un appartemant? 

4. Dapula combian da tamps n^avez-vous pas 

lavi votra auto? 

5* II y a combien da tamps qua voua itudiaz 
la f ran^ais? 

6. Dapuia combian da tamps connaissei-^voua las 

Durand? 

7. Ca fait combian de tamps qua voua na las 
avez paa revus? 

II y a combien de temps qua las anfants aa 
prominent? 
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5, BcouteE at ripetez la texta suivant t 

Vol 14 daux mola que Je n'al pas requ de nouvelles de 
maa paranta, Je me demanda ca qu'ila font, II y a longtamps 
qua ja na leur al paa icrit moi-mime. Je devraia paut-itre 
laur envoyer un telegramme ou leur teliphonnar. J^aapera 
qu'ila na sont pas malades. Mon pire n»a pas una aante tria 
forte, Depuis qualque tampa 11 a mal aux Jambas et lea doc- 
teura ne savent pas ca qu^ll a. Je na m'lnquiita pas vraiment. 
maia ja voudraia blan racevolr un mot, 

Ca fait prasque un an que Ja na las ai pas vus, Heurausa- 
ment, No^l n'ast pas loin. Ja pourral biantdt passer une 
aemaine avac eux. U capitaine a promla qu'll me donneralt 
huit jours de permission, D'allleurs il y a lengtemps que 
je n'ai pas eu de parmlssion. 



L. 56 

6. Ripondeg aux qyestloni i 



Is Dapuii combian de temps n^avez^vous pas 

rmqu dm nouvalles de voa parents? 
2s Laur avaz-voua icrlt vcus mdma? 
3s Qu^ast-ca que vous devriez faire? 
4s Qu*est-ce que vous aspfifez? 
5s Votre p4ra est-il en bonne santi? 



6s Ou est-ce qu*il a mal? 

7. Y a^t-il lonftempa qu'il a nal? 

8s Lei docteurs savant-ile ce qu'il a? 

9. Vous inquiitaz-voua? 

10s Qu*est-ce que vous aimerlai recavoir? 



11, Ca fait combien de temps qua vous ne les 

avez pas vus? 
12s Bst-ce que No^*! est loin? 

13. Combien de temps pourrez--v©ua passer avec 

eux? 

14. Qu^est^ce que la capltalne vous a promis? 

15. y a-t-il longtemps que vous n'avea pas 

eu de permission? 



16, Combian de parmission ave^-^^vou^ par an? 

17, II y a combien de temps que vous #taa 

dans l*armee? 
18s Dapuis combian de tamps travalllons-nous 
ce matin? 

19, Ca fait combian de temps que vous m^icoutez? 

20, Depuis combian da temps faiaona-nous cei 

exercicas? 



* 
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liCTURE 



Un grand so id at 

La pauxiiine Gyarra Mondiala eat finie depuis vingt-cinq 
ana, naia l»on se souviendra toujowra da certains hoamea 
cofflme la finiral Leclarc^ Sorti da atint-Cyr dana la eava^ 
leriat la lieutenant da Hauteclocque - c»est la vrai nom da 
Laclere * fait aaa prawiirea armea au Maroe. En 19^, il 
n'accepta pas la difaite, a'Avada, va 4 Londres, eii il ae 
presantara au finAral da Gaulla la 25 juilleti an dfieambra 
1940^ il prend la coimnandemant mllitalra du Tchad, A Port'* 
Lamy* 

II y a longtampa que Laclarc attend I'occaiion da ae 
dlatlnguer. tette occaaion, il l»a anflni il deit attaquar 
l^oasis de Koufra, a 1 700 kilomitrea da 14, puia le Fezzan. 
Lea dlfficultia aont immansaa* La port de ravltalllemant, 
Pointe-^Noira, au Congo, est ft 4 000 kllomStrag da la baaa de 
dipart^ Et puis il y a la Sahara, le plua grand diaart du 
monda. La 1 ^ mars 1941, Laclarc, A la ttfte d*una celonna 
da quatra cants hoitimes, oblige Koufra a capitular^ 

En 1942, il s^empara du Pezzan* II doit maintenant f oncer 
sur Tripoli ou il arrive an Janvier 1943. Le 8 nai, il entre 
an vainqueur a Tunis. Sa miaaiOT va maintenant conaiater ft 
mettre sur pied, au Maroc, la fameuaa 2kmm Divlaion Blind£e. 

La 2kmm D. 3^ ae bat en Normandia, en aoflt 1944, puia 
libera Parla et dillvre Straabourg et I'Alaace. C»est la libe- 
ration que laa Prangaia attendant dapuia quatre ans* l^Allenagnc 
eat anvahie, Leclarc plante aon fanlon de conmandamant k 
Barchatasgaden. 

En juin 1945, il quJtte la 2kme D. B. at deviant commandant 
supariaur dea troupea fran^aiaaa en Ext rime -Orient. AprSs la 
capitulation du Japon, lea troupes de Leclarc rioccupent pau 
ft peu 1 'Indochina* On donne alors i Leclerc la poate d'ins** 
pecteur ginaral dea troupaa d^Afrlqua du Nord. 

Le 28 Novembra 1947, la gfiniral doit se rendra ft Colomb- 
Blchar. La initio eat mauvaise* Vollft plusieura rainutas que 
Leclerc attend. "Que fait-on?" lui demande I'offlcier-pilote. 
Le ginfiral ripondi "On part tout da m#me," L*avion a'icraaa. 
La giniral Leclerc n'ast plus. 
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Ripondez atix qyestiona g 

1* Dapuls combian da tamps la Deyxiiraa Guerra 
aat-alla flnia? 

2, De qui aa aouviandr a-t-on tou Jours? 

3, Da qualla icola Laclerc aat-ll aorti? 

4, Qiial eat la vrai now da Laclarc? 

5, Ofl fait-^il sae praoiieraa arnaa? 

6^ Qua f ait^il an 1940? 

7* A qui aa priaanta*t-il i I^iiidraa? 

8, Qual conmandamant prand-ll an dieanbra 1940? 

9* Qu^ast-ca qu^il attand dapula lonftainpa? 

10, Qualla aat aa pramlera siaaion 4 Port-Lamy? 

11* Bat*ca una mlaalon faclla? 

12, Ou aat la port da ravltaillamant das troupaa 

da Laelarc? 

13, Qu*aat^ca qua c*ast que la Sahara? 

14, Cofflbian d^hemmaa Laclarc a-t-il quand il 

prand Koufra? 

15, Da quoi a'ampara-t-il anauita? 

16, lat-ca qu*il va juaqu^A Tripoli? 

17, rantra-t-il an vainqueur? 

18, In quoi conalsta naintanant aa mission? 

19, Oa la 2iina D. B, aa battalia? 

20, Quallaa villas libira-t-alla? 

21, Dapuis combian da tampa las Pran^aia attan- 

daiant-lls la lil^ration? 
23, L'Allamagna aat-alle anvahia? 

23. Quand Laclarc quitta*t*-ll la 24ffla D, B,? 

24. Bat-ca qua las troupaa da Laclarc rioccupant 

1* Indochina? 

25, Quel poata donna^t-on anauita au gfinfiral? 

26, ComiBant la giniral aat^ll mort? 

27, Laclarc itait-il couragaux? 

28, Laa Japonaia ont-lla occupi 1 •Indochina pandant 

la Dauxiima Guarra? 

29. Y a-*t-il das dfisarts an Amiriqua? 

30. Dapula combian da tamps sommea^nous an claaaa? 
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IXIRCICES Dl OOmriRSAMON 



Demandez k M. Xs 



1. depuis ceBibien de temps 11 est marl* 
d, b*i.1y a longtemps qu»il habite ici ' 

3. conbaen de temps 11 y a qu»il n»a pas 

vu aes parents. 

4. depuis eonbien de temps 11 n»est pas 

all6 k Washington. 

5. combien de temps il y a qu'll n'a pas 

pris de vacances, 

6. depuis combien de temps 11 n»a pas 

regardi la tilivislon. 

7. s»il y a longteraps que sa flancie ne 

lui a pas tiliphoni. 

8. a '11 connaft le professeur depuis 

longtemps. 

9. combien de temps ga fait qu»li salt 

napr, 

10. depuis combien de temps il n»a pas plu, 
Ripondeg aux Questions £ 



1. Falt-il froid aujourd'hui? 

2. Depuis combien de temps falt-ll fjpold? 

3. Lea Arairicains ont-ils des troupes 

en Ixtrf ne-Orlent? 

4. Depuis conUlen de temps Hawai* eat-il 

un etat aniricaln? 

5. Quel est le cinquantlAne 4tat des Etats- 

Unls? 



6. Y a-t-il longtemps que 1 'Alaska est un 

etat araericain? 

7. Vous tftes-vous battu pendant la DeuxlAi 

Guerre? 

8. Leg Amirlcalns ont-lls combattu les 

Allemanda? 

9. Quand I'Allemapie a-t-elle capitulii* 
10. Le Gfiniral Leclerc a-t-ii ^raversd le 

&ihara? 
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11. La Ffanca a-t-^alla rioceupfi I'Afrlque 

du Mord apifdi la guerre? 

12. L^Afrlqua 6u Nerd ast-alla indipendante 

aujoyrd 'htil? 
13* Depuia eombien da tamps l^Algiria mmt^ 

alia indipandanta? 
14. Laa Amirieains sa aont-lls battua an 

Afrlqua du Nerd? 
15* Ist^ca qua teaucoup aa mont dlatlnguia 

an luropa? 



16. Sat^ca qua San Francisce ast un port? 

17* L'armia a^t*alla baaoln da ravitaillafflant? 

18* Y a-*t-il ancora das troupaa amiricainas 

en Europe? 
19* Y en a-t-il au Japon? 
20* La mitfio est-^alla bonna aujourd'hui? 



California eat un diaart? 

22. L^inspactaur gin£ral va*t-il blent6t 

visiter l*icola? 

23. lat-ca au^un avion da voyafaura a*eat 

icraae hier? 

24. Avaz-voua plant6 dea arbraa dani votre 

jardln? 

25. Bat-»ce que toua lea Fran^aia ont aceapt£ 

la difaita en 19^? 



26. fiat-ea qua voua avaz faim maintenant? 

27* Eat«ce qua voua avez soif? 

28* Est-ea lea AnSrlcaina qui ont dftlivri 
I'Alaace en 1944? 

29 « Quand I'Allamagne a^t^-alla eapituli? 

30. ^vaz-voua le nom d'un autre giniral 
francala qui a 'eat battu pendant la 
DeuKiime Guerre Mondiala? 



21. 




3* Su.let da composition or ale i 



Parla^'nous du Gfinftral Leclare* 
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DEVOIRS 

1* Traduiaaz leg phgases suivantes (varies las formas )! 

1* I have bmmn In M^shington for thrae 
months , 

2, How long ha^a you baan waiting for the 
train? 

3* Hie lasaon has been going on for twenty 
minute a. 

4, He hasn't talked to her in three months* 
5p I haven't seen tham in a yaar^ 

2, Composition I 

Dites cm que vous savez d'un gfiniral amfiricain qui s'est 
distingui pendant la Deuxieme Guerre* 

LA BLAOTS mj JOUR 
Une dame confie k une autre i 

- Mon mari 6talt un fumeurt mais depuis einq ana il 
ne fume plus . 

- Ah I Voili da la volontfi, 

Cast vraii il ro'en a fallu beaueoup. 
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NOTES GmmkTICklMS 



1« a Thm preaent tansa is used in Freneh in sentancas 
Indieating tha dyration of an aetlon that startad in tha past 
and is itlll eontinuinf (paga 1| § 2)f 

J'habita iei dapiiis dayx mois^ 
I hava baan living hare for two 
months. 

b, Tlhara ara thraa othar ways to aicprai^ tha duration 
of an aetioni 

II y a daux nois qua j'habita iei (paga 2, § 3)» 

Ca fait daux mois qua J'habita ici (paga 2, § 4). 

Voili daux moim qua J*habita ici (paga § 3), 

All four forms ara aqually fraquant in avaryday spaach« 

2. Tha pass6 eompoii may occur in tha above pattarna in 
tha nagativa form (paga 3, § 5)i 

II y a dlx ana qua Ja na I'ai pas vu« 
I havan*t saan him in tan yaars« 
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VOCABULAIRE 



a la ttfte de 

a peine 
attaquer 
avoir falni 
avoir mal 
avoir aoif 
13116 baaa de dipart 

se battre, p.p. battu 
line capitulation 

capi tuler 
tine cavalerle 
tine colonne 
un commandenent 
la defalte 

delivrer 
un depart 
un deaart 
se dlstinfuer 
a ^icraaer 
s'emparar 
s*evader 
una falm 

f ameux, f ameuae 
f anion 
f oncer 
immenae 
une liberation 
li barer 
la metao 

raettra aur pled 

une mlsaion 
una oasis 
une occaaion 
une permlasion 
peu a peu 
un pllote 

planter 
un port 

un ravitalllement 
reoccuper 
une soif 

eupirieur 



at the head of, heading, 

commanding 
hardly, barely 
to attack 
to be hungry 
to be hurt, to suffer 
to be thirsty 
starting point 
to fight 
capitulation 

to give up, to capitulate 

cavalry 

column 

command 

defeat 

to free 

departure 

desert 

to diatlnguiah oneself 

to gat cruahed 

to take by force 

to eacape 

hunger 

f amoua 

flag 

to rush, to daah into 
huge 

liberation 

to free, to liberate 

weather forecast, meteorology 

to aat up, (to ralae mi army), 

to establish 
ffliaaion 
oaals 

occasion, opportunit y 
furlough, leave, permission 
little by little 
pilot 

to plant, to raiae 

port 

supply 

to reoccupy 

thirst 

auperior 
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una troupe 

TOinqu eu r ( ad J ^ ) 
un vainquaur 
volootiers 



troops 

viotorlous 

victor 

willinglyt with pleasure 



Expressions Idiomatiques 



de nos Jours 



nowadays 



faira sas premiAras armes to have one*s first experience 

(In any kind of activity) 
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EJffiRClCES Dl PERCIPTION 



Bco^tez at ripitez ; 

1, QtJ*€at-ce que vous falaiaz avant la 

fuarre, Lorillard? 
, taia ilectrician dans una vsina da 
motaiirs dapuls deux ana qyand la guarra 
a €elati , 

3* Sat-ce que vous avaz fait la guerre? 

4^ Pas vralmant. Ca faiaait deux maim que 
J'itaia dans mon rigimant quand 
iti la dibicla, " 

5, Ou eat-oa que vous habitlez? 

6. J^al habiti a plusiaura androits. 11 y 

avait un an que Vhabitali 4 Lllla quand 
1mm allies ont dibarquA an Normandla. 



Bcoutez at ripitez i 



Iraparfact + dapuis ^ length of time + quand » pasafe corapo 



Nous hSbltlona Paris dapuis deux ana quand la 

guarra a 6clati, 
Quand jel^al mi^ il atalt dana I'armfie depuis 

alx mola, 

Je dorinaia depuia una haure quand la tiliphona 
a sonni * 

Noua regardlons la tilivislon dapuis vingt 
minutas quand 11a sont arri\^a^ 

Nous n*itions pas i Paris dapuis longtampa 

quand la guarra a iclati, 
Ja n'ltaia pas an vacances dapuia un mols 

quand Ja aula tombi malada. 



Dapuia eomblan de tamps 1mm Alleniands 

oecupaltnt-ila la PranGa quand las Alllia 
ont d£barqtii an Nofmandla? 

- Ila fitaiant an Franca dapvia quatra ans. 

Dapvia eonblan da tampa habitiaz»voui k 
Paris quand voua avaz fait la connaiaaanca 
da Garmaina? 

J^habitala i Parl j depuia dix moli, 

Dapuis combien da tampa John Kannady itait-il 
prfiaidant quand 11 a iti assaaaina? 

- II fitait priaidant dapuia praaque troia 

ana. 

Dapuia comblan da tampa attandlaz-voui quand 
I'autobua aat arrivi? 

• J^attandais dapuia dlx minutaa quand 11 
aat anfin arrivi^ 



3* BcQutaz at ripita^ i 



II V avait + langth of tima + qua + imparfact ^ quand 

* P^^^^ coropoai 



II y avait quatra ana Qua laa Allamanda occupaiant la 
Franca quand laa Allies ©nt dibarqui an Normandla/ 

II y avait daux hauraa qua noua dormiona quand la plula 
noua a rivaillfia^ 

II y avait dix minutaa qua noua bavardiona quand la 
profaaaaur noua a appalia* 

II y avait troia moia qua J*avals catta voiture quand 
j*ai dtl la vandre. 



II n*y aimlt paa longtampa qua noua bavardiona quand 
la profaaaaur noua a appal#a« 

Quand la guarra a iclati, il n*y avait paa un moia 
que j'itaia k Parla* 
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Conbien 6e temps y avait-il que voug itudiaz Im 
fran^ais quand voui «tea alii en France? 
* II y avait deux ans que j'itudiais le franqais. 



Ca faisalt + length of time + que + Imperfect + quand 

passi camposi 



Ca faisait dlx minutes que j^attendais quand 

1* autobus est arrivi, 
Quand la guerre a iclate 5a faisait trols mois 

que J'itais a Paris, 
Ca faisait une heure que noui dormions quand 

I'orage a iclate, 
Quand je suis alle la voirt ?a faisait deux Jours 

qu^elle itait malade^ 



Ca faisait combien de temps que voua attendlez quand 
il est arrivi? 

Ca faisait dix minutes que J'attendais. 

Ca faisait combien de temps que vous dormlaz quand 
I'orage a eclati? 

Ca faisait deux heure s que nous dormions, 

Ca faisait combien de temps qu'll conduisait quand 
il a eu cet accident? 

Ca faisait trois heures qu'il conduisait. 



RipondeE aux questions comme indiqui g 

Ixemplei Depuis combien de temps attendieE-vous 
quand 1 'autobus est arrivi? 
* J*attendais depuis dix minutes, 

1, Depuis combien de temps aviez-vous votre voiture 
quand vous I'aveg vendue? 
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2, Y avait-il longtenps que vous 4tiai en Prance 
qyand la guarra a iclati? 

3# Ca faisait combien da temps qum vous conduislez 
qvand vous avaz mu cat accident? 

4. Dapuii cofflbian da tanpa appraniez-vous le fran^ais 

quand vous #tas alii 4 Paria? 

5. II 7 avalt combian da tanpa qua voua itia^ an 

vacancas quand vous itas toabi malada? 

6. Ca faisait coinbian da tamps qua John Kannady 

itait prisidant quand il a iti assassin^? 
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DIALOmjl 



A Polica Inv€atigation 

Commissionef Lasalle la intar rogatlnf Inspector Dtjpuis 

1, For how lonf had the suspect bean in the 

vlctiin^s house? 

2, According to hli deposition, he had been 

at the scene for hardly ten minutes when 
he discovered the body, 

3, Miat did he do then? 

4, He immediately called the police 

5, Wasn*t he frightened? Didn't he run out? 
6* Apparently not. 

7* Wiat was he doing in that house? 

8. He was coming to see his friend Jules, the 

victim, 

9, A friendly visit, no dOTbtl 

10. Yes, He had not seen him In ten years, 

11. All this loolfs fishy to me, 

12. I think that we've got the murderer, chief, 

13. I've been doing this Job for almost fifteen 

years, Dupuls, ^lleve me, we must not 
jump to conclusions. 

14. Yes, chief. 
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PRE^SENTATION DU DIALOOTE ET EXERCICES SUPPLmffiNTAIWBS 



1. Dialofiua f 



La pQllea fait tine enqyjte 
Le commisfaire Laaalle interroge l'insp#ctaur Dupula: 

1, Depuis cofflbien da temps le suspact italt- 
il dans la maiaon de la victims? 

2^ D'aprAa sa deposition, il y avait a peine 
dix minutes qu'ii sa trouvait aur lea 
lieux quand il a dicouvert le cadavre* 

3. Q%i»a-t-ll fait alors? 

4. 11 a tout de suite tiliphoni a la police, 

5. II ne a'est paa effraye? II n'est pas 

parti? 

6. Apparamment non, 

7^ Que faisait-il dana cette maiaon? 

8^ II venait voir son ami Jules, la victime. 

9* Una petite visite d*amiti4^ aans doute! 

10, Oul, Ca faisalt dix ans qu*il voulalt le 

revolr . 

11, Tout qa me paraft bien louche, 

12, Je croia qua nous tenona l^assassin^ chef, 

13, Ca fera blentflt quince ans qua Je faia ce 

m4tier, Dupuis. Croyez-moi, il faut 
iviter de conclure trop vita. 

14, Oui, chef. 



2, Suppliment i 

L'lnapactaur Dupuis fait aon rapport au commissalre Lasalle. 

Le cadavra 6talt Atandu aur le plancher. 

II ne portait aucune trace de coup. 

II n*y avait pas de aang, 

Dupuia manque d'axpftrience. 

II a^aglt d *un crime ou d'un aulclde. 
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3, Ecoutaz at ripitez s 

Ja aarai bientdt aux Etats-Unii depuis cinq ans* 
J'fttirai bientflt catta voitur# depula trois anSp 

II y aura dix ana dainaln qua je auis marii, 
II y aura trois ana la moia proehain que noui 
habit ons ici* 

Ca fara biantdt six ana qua j'anseifna la 
f ranf aia « 

Ca fara biant6t trois mola qua voua appranaz 
la fran^aia^ 

II y aura biantdt daux mois qua Ja n*ai pas 
fuse , 

Ca fera biantdt deux aemainea qua nous ne 
l*avona paa vu. 

4* Ecoutaz at ripltaz s 

Cm profasaaur manque d 'expirianca* 
Nous manquons da tout. 
II na manque da rian* 

Manquai'Voui de tampa? 
^ Ouif noua en manquons « 

Da quoi manque z-voua? 

- Nous ne manquona de rian^ 

Sp Repondaz aux questions comma indique i 

Example: Btes-voua aux ltata->Unia dapuis longtemps? 

- Ja sarai aux Etats^Unis depuis bientdt 
dix ana. 

Is Y a-t-11 lonftampa qua voua appranez le ftBnqmim? 
2» Est'-ea qua ^a fait longtampa que vous habited ici? 
3« Y a-t-il longtampa qua vous n'avaz paa an da vacancaa? 
4p Dapuis combian da tampa n'ava^^voua paa vu M« Dupont? 

5. Y a**t-il longtemps qua M. Farrin anaeigne la fran^ais? 

6. Ca fait longtamps qua voua avaz cetta voltura? 

7. Eat-ca qua voua fltaa marifi dapuis longtampa? 
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RECITATION DU DIALOGUE BT CONVERSATION 

1. Ricite^ le dialogue . 

2. Bcgu te z e t ripe te % le tex te sui van t % 

Ceci est I'histoire de Joaeph Lorillard. Joseph est ne 
en 1919 pris de Dijon, en Bourgo^e . A dix-huit ans, il est 
sorti d»une icole professlonnelle avec un certificat d»6lec- 
tricien, Bientat, il a trouvi une place dans une ysine de 
moteura. II travaillait depuis deux ans quand la fuerre a 
eclate. 

II a it* appele sous lea drapeaux, naia il n»a pas vrai- 
ment fait la guerre , En effet, il y avait deux mois qu»il 
etait dana son rfifiBent quand la dibtcle a eu lieu 11 eat 

? Dijon ou il a repria aon travail dans la mime u sine 
En 1943, 11 a trouvi une raeilleure place a Lille, dans le nord 
de la France, 

Ca faisait un «i qu'il habitait 4 Lille quand les Alliis 
ont debarque en Norfflandie. 

Apris la Liberation, Joseph s'est marifi. Aujourd'hui, il 
est retourn* a Dijon oi il vit avec sa famille, 

3, Ripondeg aux questions i 

1. Quelle est I'histoire que vous venez 

d 'entendre? 

2. Quand Joseph Lorillard est-il ni? 

3. Ofl est-il ni? 

4. A quelle icole eat-ll alii? 

5. A quel tge en eat-ll sorti? 

6. Quel certificat a-t-il7 

7. Depuia combien de temps travaillait-il 

quand la guerre a iclati? 

8. A-t-il iti appeli sous lea drapeaux? 

9. A-t-11 fait la guerre? 
10, Pourquol? 
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11, Qu'eet^ce qu'll a fait apres la 

dfibtcle? 

12, Est-'il retourne dans la raime usine? 

13, Qu'eat^ce qu*il a fait an 1943? 

14, II y avait conibien de tamps qu'il 

habltait Lille quand las Alliis 
ont debarque? 

15, En qtielle annee lea Alliis ont-ils 

dlbarqui en Norraandia? 



16. Quand Josaph s*ast-il laarii? 

17. Ou habite^t-il avjourd'hul? 

18. OA se trouva Dijon? 

19. Ou est Lille? 

20. Y avait^ll lonftaraps que vous voulie^ 

apprandra la fran^ais quand vous 
#tes vanu a I'icola? 
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BXBRCICTS ORAUX BT OONVIRSATION 



1. Changaz la phgaaa cQmaie indique g 

6ttm an Pranca lis itaient en France depuis 

qua t re ans quand la guerre 
a £clat£. 

La professaur g L'il4ve i 

apprendra la Hs apprenalent la frangaia 

frmncais dapuis quatra ans quand la 

guarra a ficlati, 

Travailler - ensaigner an Amfirlque - itudiar la physique - 
atre marae avo3.r eatte malson - vlvre an Europe - vendra des 
voituraa - censtrulre daa roaiaons* 



2* Changaz la phrase eoronie indiqui i 



man gar 



La profassaur 
dormlr 



atte^re 



II y aimit un quart d'heure que 
noua mangiona quand la til#- 
phone a aonni, 

L'iliva i 

11 y avait un quart d'haure que 
noua dormlona quand le till* 
phona a aonne^ 

II y avait un quart d'heura que 
nous attendlona quand le tll#- 
phona a sonni. 



Travailler - bavarder - regarder la television - ae 
reposer - lire • apprendra la lecon - parler de la France - 
DOira du cafe. 



3 . ChangeE la phrase comine indiqui s 

il nalgaalt ca falsalt deux jouri qu'll neigeait. 
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La pTofmmmmur t L^ileve i 

il pleijvait Ca faliait deux jours qu'll 

plauvait ^ 

ella noum cherohait Ca faiiait deux jours qu^flle 

nous cherchait, 

II faiaait baau - ilm itaitnt maladea - nous voulions 
voir ce film - 11 avait sa voltura - il mm deiBandait cm 
quHl davalt faira - il voyageait « ella trai^illait - ils 
habitaiant li. 



4# Rfepondaz aux quastions comrea indiqul ; 

&caBipla: Dapuis combien da tamps attandieE'^vous quand 
la professaur ast arrivfi? 

Nous attandions dapuis cinq minutas, 

1. ¥ avalt-'ii longtemps qua vous connaisaia^ votra 

femmm quand vous vous itas mariis? 

2. Ca faisait lonftampa gtia vous vous promeniaz quand 

Ja vous ai rancontrl hlar? 
3« Dapuis cmbian da tampa eharchla^-voua un logamant 
quand voua avaz trouvi catta maiaon? 

4, Dapuis combian da tamps dorwiaz-vous quand I'oraga 

voua a rivailli catta nuit? 

5, Y avait «il longtamps qua voua habltia^ an Franca 

quand la piarra a 4clat#? 

6, Ca faiaait longtamps qua vous avlez catta voitura 

quand vous l^avae vandua? 
7* Dapuis combian da tampa 4tlaz*voua sur la plaga quand 

la plula a commanci? 
8, Ca faiaait longtamps qua vous apprania^ votra la^on 

qtiand Piarra a at vanu voua voir? 



5. Bcoutasi at ripfetaz i 



^ II y avait longtampa qua ma tanta Julia voulait vanir noua 
voir, Julia ast una charmanta jauna filla da vingt uiBf ca 
qui ast rara pour una tant^l 111a habi ta 4 Paris* Ella a 
tou jours qualqua choaa k faira. Ella ait tras activa. 
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Enfint elle a riussi a troyver un dimanche de libra, 
Ella est venue a Orleans la aemalne dernlere. Mon ami Gilbert 
a ite plus content que moi. 11 a fait la connaisaance de 
Julie I'annee derniere, Depuis pluiieurs semaines^ il atten- 
dait cette occasion de la revoir, ll eat amoureuK fou d'elle. 
Gilbert et moi* nous sommes alles la chercher 4 la gare . 

Mais Julie n'a pai eu de chance. Le temps #tait mauvais. 
Quand elle est arrlvie, ca faisait deux Joura qu»ll neigeait, 
Heureuaement , il ne falaalt paa trap froid^ Nous avona pu 
nous proinener dana la neige. Nous avona nfaw^fmlt une batallle 
a coup de boulea de neige, C'etait bien amuaant. 



6 • RepondeE aux questions i 

1. Y avait-il longtempa que ma tante Julie 

voulait venir nous voir? 

2. Julie eat-elle une vieille femme'? 

3. Ou habite-t-elle? 

4. N*a*t-elle rien a faire? 
5* Est-elle active? 

6* A-t-elle trouve un dimanche de libre? 

7. Quand est*elle venue i OrlAana? 

8. Gilbert a-t-11 6t# content? 

9. Quand a-*t*il fait la connaisaance de Julie? 

10. Attendait*il depuis longtempa cette occasion 

de la re voir? 

11. lat-il amoureuK d^elle? 

12. Pourquoi Julie n»a-t-elle paa eu de chance? 

13. Ca faiaait longtemps qu*il nelgeait quand 

elle eat arrivee? 

14. Paisait-il froid? 

15 s Nous aommea-noua pronjenes dana la neige? 

16. Avec quoi avona-noui fait une batallle? 
17^ Etait-ce amuaant? 

18. Aimez-'vous vous promener dana la neige? 
19p Y avalt^il longtemps que vous attendiez 

votre tour de venir dans cette icole? 
20, Depuia combien de tempa itlez^voua dana 

l*arm4e quand vous tftes arrive Icl? 
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liCTURE 

Christophe mmt dans de beatjx draps 



Christophe est \^nu 4 Paris voir son ami Jules qu'il n'a 
pas ravu depuis dix ans. Las deux hommea sa aont connus a 
I'ecole quand ils itaient enfanta. Ili ont mtma fait laur 
service nllltaire ensemble, Enauite, Oiristophe est alle en 
Afriquet et ils n'ont plus eu 1 'occasion da ae voir. C'est 
done avec beaucoup da joie qua Christophe ast arrivi ohez 
Julaa. II a frappi 4 ia porte paa de rfiponae. II a 
frappi encore, en vain, 11 a aasayi d'ouvrir la portei alle 
n^itait pas fermie a cli. Intrigue, il est antrei la maiaon 
aemblait vide. 

II a regardi partout, dans le aalon^ dana la cuiaina^ 
dans la lalle de bain peraonne, II a cherchfi a voir a*il 
y avait une lettre pour lui — rien. Cela itait tree aurpra- 
nant car Jules aavait que son ami viendralt ce matln-li. 
Christophe s*est assis dans le aalon at s*eat demand^ ce qu*il 
deyait faire, Ca faiaait a peine cinq minutes qu*il refle- 
chissait quand il a penaA k la chambra i coucher. II a*est 
levAt ^st entri dans la chambra* Jules itait la, en effet, 
itendu aur le plancher. II itait mart. II ne portait aucune 
trace de coup; il n'y avait pas de sang* Visibiement , il 
n 'itait pas mort depuis longtemps^ Christophe ne s*eat pas 
effrayi. II a tout de suite tiliphoni k la police, et il a 
attendu . 

C'est I'lnspecteur Dupuia qui a commenci I'enquite, Avec 
deux agenta da police, il a fouilli la maison mais n*a rien 
trouvi. II a emraeni Oirlstophe au comroiaaarlat pour la dipo- 
sition. Ensuite, il a fait son rapport au commlasaire Lasalle 
qui a trouvi catte affaire un peu louche. Dupuis croit que 
Ariatophe est I'aasaasin^ 11 eat dans la police depuis quatre 
ans seulement. II manque d 'axpirience. Le commiasaire lui a 
dit de ne paa conclure trop vita. En somma, on ne aait pas 
encore sHl s'agit d'un crime ou d'un suicide, C'eat egal, 
Chriatopha est dans de beaux drapa. 
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Reponde z mux que g tj onm % 

1, Pourquoi Chriatophe est-il wnu a Paris? 

2^ Dapuis corabien de trnmpm n>a-t*il paa tevu son ami? 

3. Ou Imm daux hommaa se sont-ila connua? 

4, Ont-ila fait leur service inilitaire ensemble? 

5^ Est-ce qu'ils ont eu 1 'occasion de ae voir enauite? 
Pourquoi? 

6, Christophe italt'-il content quand il est arrivi che^ 

Jules? 

7, A-t-il frappe 4 la port e? 

8, Jules a-t-il ripondu? 

9^ Qu*eat-ce que Qiristophe a fait enauite? 

10. La porte etait-elle fermee k cl6? 

11. La malson paralssait-elle vide? 

12. Chriatophe a-t^il cherchi Jules? 

13. A-t-il trouvi quelqu*un7 

14. Qu»eat-ce qu'il cherche 4 voir enauite? 

15. A-t-il trouvi quelque chose? 

16. Pourquoi cela etait-ll aurprenant? 

17. Est-ce que Chriatophe eat resti dans la maison? 

18. Ref lichlssait^il depuis lonfteropa quand il a penaA 4 

la chambre k coucher? 

19. Jules 4tait-il dana aa chambre? 

20. Ou etait-il itandu? 

21. Etait'-ll mort depuis longtempa? 

22. Portait-il dea traces de coup 

23. Y avalt-ll du sang? 

24. Christophe a«t*ll eu peur? 

25. Qu'est-ce qu*il a fait? 

26. Qui a commence I'enquite? 

27. Eat-ce qu*il a fouille la maiaon? 

28. Ou a-t-il emmene Christophe? 
29* A qui a-t-il fait son rapport? 

30, Comment la commlsaalre a-t-ll trouvi cette affaire? 

31, Qui est I'aasassin d'apres Dupuis? 

32. A-t-il beaucoup d 'expfirience? 

33, Bat«il dans la police depuis longtempa? 

34. Qu*eat*ce que le commiaaaire lui a dlt? 

35. Sait'On s'il s'agit d'un crime? 
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Petnanda^ a X i 

1. daptjis combian de teinpa John Kennady itait 
Pfisident quaiid il a £ti assassine, 

2^ I'il y avait lonftewps qu'll voulait appren- 
Ate la franfaii. 

3, daptjls combian de tamps il itait dana l*arm4a 

quand 41 est vanu Aci. 

4. si <ja faisait longtemps qu*il connaissait sa 

famna quand ils mm sont mariis« 
5* s^il y avait longtanipa qiia las Alivas bavar^ 
daiant quand la profassaur ast arrlvi. 



6. s*il y avait longtanps quHl icoutait das 

disquas quand vous lul ava^ tilephoni, 

7, dapuls combian da tamps il charchait un 

appartamant quand il a trauv£ sa malson* 
8^ si ^a faisait longtampi qua Par fin parlait 

da la Franca quand vous #tas arrive, 
9, si ga faisait longtamps qu'il conduisait 

quand la nuit est tombee, 
10, dapuis combian da tamps I'Europa etait an 

guarra quand las Japonais ont attaqui 

Paarl Harbour, 



2, RlpondaE aux quastions i 



1, Avaz^vous assistfi i un accident d'auto? 

2, La police ast-alla arrivie tout da suita? 

3, Avez-vous faire una diposition? 

4, Etes-vous alle au commissariat pour cala? 

5, Avaz-vous ete an retard k cause da cat 

accldant? 



6. Avez-vous dfl faira un rapport sur 1 'accident? 

7. Y a-t-il au das morts dans cat accident? 

8. Y avalt-il du sang dans la voiture? 

9. Est-ce que vous farmaz tou jours votre voiture 

a cli? 

10. Da quella coulaur est la planchar? 
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11, Eat^ce qu>on a frappi a la porta? 

12^ Bat-ce que vous manqua^ da qualqua choaa? 

13* Votra portafaullla aat-il louvant vide? 

14. Xmb Jaunas profasaayrs fflanqnant-ils 

d *axp4rianca? 

15. Y a-t*ll tin oommlaaalra da poliea dans 

chaqua quartiar das villa a frangaiaai? 

16. Las inapectaura da police ont-lla un 

unlforma? 

17. Votre yoitura a-t*alla tin ban inotaur? 

18. Y a-t-11 das ecolaa profaaaionnallaa aux 

Itats-Unia? 

19. Od las Amirleains ont-ila dibarqyfi pendant 

la DeyKieine Guerra? 

20. Quand la liberation da la Franca a-t-alle 

eu lieu? 



21. Las enfant s alsient-ila sa battre k coup 

da boulaa de nalge? 

22. La police rallitalra a-t-ella fait una 

enqutta ca matin? 

23. Da quoi s ^aglsaait^il? 

24. La police voua a-t-ella Intarrogfi? 
25* A-t-alla foullle votra malaon? 



26. Y a-t-il beaucoup da crlmaa dans las villas 

aniricainea? 

27. Las questiona du profassaur sont--ellea qual- 

quefoia surpranantas? 

28. Y a-t-ll das ilectrlcians dans I'armie? 

29. Etes-vous resti lonftampa etendu aur la 

plaga dimanche dernlar? 

30. 11 y aura blantat cinq ana que voua fftas 

dans I'ariuaa, n*aat-ce pas? 



Suiat da compoaltion orala: 



Racontez una enqu#ta da la police. 



DEVOIRS 

1, Tfaduiaaz les phrases sulvantes t 



1* We had been at the Louvre for almost two hours, 
when Maurice came for me. 

2^ She had been working for two hours, when the 
telephone rang^ 

3. They had been eating for five minute a, when 

Pierre came in. 

4. He had been reading the news for ten minutes, 

when someone knocked at the door* 

5* We had been walking on the teach for half an 
hourt when the sun set. 



2* Composillon icrite s 



RaconteE une enqutte de la police. 



LA BLAGUB DU JOUR 



Madame sort de la cuisine et dit a son mari qui lit 
paisiblement son Journals 

- Je vais emprunter un peu de sel 4 la voisine, J'en 
ai pour cinq minutes, Veux-tu surveiller le rfiti qui est 
§ut le feu? 

- Bien stfr. 

- Ce n'est pas difficile* Tu le tournes un peu toutes 
les demi^heures* 
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rWTlS GRAMMATICALES 

. If. *• The imperfect Is uied in French in sentences 
indicating the duration of an action that took place in the 
past (pafe 31, § 2)s 

11 voulait apprendre le francaia depuis lonftemps 
He wanted to learn French for a long time. 

b. The noraent when the action stopped may be indicated 
m a dependent clause: -"u*w»iea 

II m*attendait depuis dix minutes qyand Je suis 
arrive , 

He had been waiting for me for ten minutes, when 
I arrived , 

c. There are two other ways to express the duration 
of an action m the past: 

(page 22 II y avalt dix ans que J»habitais en Louiaiane 
S3) I had been living in Louisiana for ten years. 

Ca faisait cinq minutes qu'elle itudiait sa lecon 
§ 4) She had been studying her lesson for five 

minutes, 

2. II y a and ca fait occur also in the future (page 28, § 3; 

II y aura bientdt dix ans que je suis aux 
Itats-Unis. H J 

Soon 1 will have been in the United States 
for ten ^ars. 
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VDCABULAIRE 



Eppmrammant 
tin mssassin 
asaasainar 
una boil la 
tin cadavra 
tin eartlfleat 
tin chef 
una ci£ 
un commlasaira da polica 

eonclura 
tin eoup 
tin erliiia 
tina d^bicla 
d£barquar 
dicouvrlr 
una deposition 
iclatar 
a'aff rayar 
un filactrician 
un androit 
an vain 
6tandu 
6vitar 
fouilleif 
un inspactauf 
intrigui 
louche 
manguar da 
una occasion 
un planchar 

profaasionnal 
tin rapport 

rare 
le sang 
un suieida 

surpranant 
un suspect 

suspect (adj.) 
una trace 
una victiisa 
un vida 

visiblemant 



friend ^ip 
apparantly 
murderar 

to assassinate « to murder 
ball (as in snowball) 
corpse f cadaver 
diploma, cartificate 
leader , chief 
hay 

police superlntandant 

to conclude 

blow 

crime 

rout 

to land 

to discovar 

statamant 

to start, to burst 

to be or gat frightanad 

alectrician 

a place 

in vain 

stretched 

to avoid 

to search a person or a place 

datective inspector 

intri guad , puzzlad 

su spa c t , "f 1 sh y" 

to lack 

opportunity 

floor 

professional, vocational 

report , statament , account 

rare 

blood 

suicida 

surprising 

suspact 

suspicious 

trace 

victim 

void 

obvl ou s 1 y , vi si bly 
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Bxpyessions Idioiaatiques 

c»est igal an the sane 

en Sonne in short 

itte dans de beaux draps to be In a fine ness 

6viter de conclyre one should not Junp to conclysions 
trop VI te 

il sUgit de the matter in question 



41 



* • J 



Legen 58 



BXERCICTS DB PIRCBPTION 
in Bcoutaz at ripitez i 



1^ Dapuis quand avez-voua cette voitura, 
Jirdma? 

2. Dapuia la moia de Janvier. 

3^ En tftaa-votjs content? 

4, Oui, tris content, 

5, L*avez-voua essayfie but un long parcours? 

6, Oul. 11 y a quinze Jours, Je suii alle 

a Mice* 

7, Votjs n^avaz pas eu d 'ennui? 

8, Non, aucun* 

9, Voua avaz vu Simon a Nice? 

10, Otii, 

11, Comment vont-ilst Ivi et aa femme? 

12, Comment, voua ne eavez paa? Ca fait trois 

mois qu'il a perdu la femme, 

2^ Ecoutez et repitez i 



Depuis + date - since + date 



Ila sont ici d#puia la moia da Janvier. 
Nous habit ona 4 Waahington dapuia la 13 mars. 
Dapuis son dipart, alia eat tres malheurausa! 
Depuis la fin da la guerra, il travailla a 
Bruxalles* 

Mon fila est a la faculti dea sclancea dapuia 
I'annia derniere. 
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Dapttis que + passfi eowposi ainca + past elausa 



Ja n'ai pas ati da sas nouvallas dapuls qti'il est 
en Buropa. 

li n*a pas dlt yn wot depuis qua nous avons quitta Far^s 
Bile lie s*ast pas arritie da pleufar dapuls qu^alla est 
mont6e dans la voltura « 

Dapuls quand las Dufand sont^ils iel? 

- lis sent lei dapuls qua la guarra 

a eonimanc£« 

^^est-ca qu'alle a fait dapuls qua 
son marl ast parti? 

- Bile n^a rian fait depuls qu'll est 

parti « 

Dapuls quand ne vous parle-t-ll plus? 

- 11 na ine parle plus dapuls quHl a 'a 

vu avec Jossal^e, 



3# EcQuta^ at ripitaz i 



II y a + length of tiaa li length of tine + ago 



J*ai vu Pierre 11 y a daux Jours, 
11 y a daux aamalnes, ftistave itait 

encore en Igypta. 
11 y a vingt-cinq anS| les Allies ont 

debarqui an Normandia , 
II y a deux slAclas, Montesquiau Acrlvait 

"1 'Esprit das Lois". 
La profassaur est sorti il y a daux minutes 

Quand ava^-vous vu Guatave? 

- Je l*ai vu 11 y a un quart d'heura. 

Quand tftes^vous alii an Prance? 

- Nous sommea allis en Franca il y 

a troia ana. 
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- lis sont mariii il y a six moii. 
4» Beoutez Bt rip6tmm t 



11 Y a 
Ca fait 


+ length of time + gue + affirmative passfi eonpoai 


Veili 





11 y a d&vx jourm que Paul mmt parti en Franca. 
II y a daux mois quHls ae sent nariAs* 
II y a cinq minutmm qtia J^al tilfiphoni i mas 
parants. 



Ca f ait daux safnainas qu*il a pardu sa nigra. 
Ca fait dix Jours qu»H a ra^u son dipldaa/ 
Ca fait vinft ans qua Philippe est arrivi aux 
Etatg-Unis* 

Voil4 vingt-*cinq ans que las Allemands ©nt pardu 
la guarre* 

Veili deux Jours que Ja me auis arr#t6 da fumer. 
Volci deux hauras qua IHnspecteur a trouvl 
I'assassin. 



Affirmativa pagsi composi + dapuis + length of time 



II est rantri depuls dix minutes^ 

111a a flni son travail dapuis deux haures. 

Genaviive est sortia depuis un quart d'haure. 

Y a-'t-il longtamps que la profasseur est parti? 

- Non, il n»y a pas longtanps qu»il est parti, 

Dapuis cofflblen da ^amps votre ccnisin ast-il 
ravenu d^Amiriqua du Sud? 

- II an est rewnu depuis cinq Jours. 

Dapuis combian da temps avag-vous vendu votra 
naison? 

^ Ca fait trois inols qua Ja l»ai vandua. 
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Dapyia quund las Durand iont-ila tn France? 
- lis aont an Franca dapyia la mois da 
janvlar* 

1^ Da puis quand appranaz-votjs la ffan^aia? 

2, Dapuia qyand €harchaE--voua una maiaon? 

3, Bat-ca qtia votia connalaaaz la prof aaaaur 

dapyia lonftampa? 

4* Dapuia quand hablta^-vous Icl? 

5^ Bst-ca qua voua attanda^ dapuia longtampa? 

6, Dapuia quand prand-il ca mSdicamant? 

7. Dapuia quand vlaitant-lla la France? 

8a Ist-ca qu*alla a son parmia da conduira 
dapuia longtamps? 
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DIALOGUE 



Pronch Touriats 



1* Since whan ara you learning Pfench, M. Smith? 
2, I^va atydied French since the 15th of July. 



3* You are speaking well already, 
4. ThanI? you, , 

5* Do you oftan spealc to French people? 
6s Yea. A few days age, for Initance^ 1 canie 
across two Frenchmen on the street. 

7. Did you know them? 

8* No. They were yotHig students visiting the 
United states. 

9. I bet they were happy to hear their language. 

10. Well, they told me they were able to speak 

French everpihere they went, 

11. Did they go back home? 

12. No, not yet. They landed in New York only 

two weeks ago. 
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PRBfflNTATION DU DIALOOTB ET E3ffiRClCES ajPPLEffflNTAIRES 



Dialogue t 

Daij tougistea ffanci^is 

1. Dapuia quand apprenaz^vous la fran^aist Smith? 
2* J^ltudia la franeali dapuis la 15 juillat axactanent 

3. Vous parlass d£Ji, blan^ 
4p Marel* 

5. Est-ca qua vous paries aouvant & das Franfais? 
6* Oui, 11 y a qualquas Jouri, par axamplaf J*ai 
rancontri das Fran^ais dans la rua. 

7. Vous las connalssiaz? 

8* Non. C^fitait daux Jaunes etudiantM qui visitaiant 
las Etats-Unls* 

9* Ja parla quails ont 6ti contants d^antandra latsr 
langua. 

10^ Bh blan^ ils m^ont dit qu'ils ont pu parlar franqais 
partout oft ils lont passis« 

11* Est-ca qu*lls sont rantrfis chae aux? 
12. Nont pas ancora. II y a daux lanalnas saulamant 
qu*ils ont attarrl a New Yort, 



Supplfimant i 

Vn d€s£qullibre dans la balanca das palamants 
d 'un pays paut ftre dangereux pour ca pays. 

Las eapltaux tandent a sortir das fitats-^Unis. 

Las llpias airiannas amirlcalnas aceordant das 
riductions aux tourlstas £trangars« 

Da nombraux hdtals laur accordant aussl das 
rabais. 

Las antraprisas amirlealnas sont blan girias. 

Jaan travailla baaucoup alors qua Bartrairf na fait rlan* 

J*ai cDuru parce qua J'etais an ratard* 

La profassaur ast un homma d^una quarantalna d'annias. 




WNCH yOk.g,L.SS 




L. 58 



3 • Bcoutez mt fftpiteg s 

Ja n^alme pas courlr* 

Je cours i I'icole, j»ai cwru k l»4col#. 

Ii court vita. II a couru vara nous. 

Nous courons* Nous avons couru. 

Vous couraz, Vous avez cwiru, 

lis courent, Ila ent couru. 

Si^Ja euis an retard^ jac^ourrai. 

S*ll ast prassit il courra. 

Apr is ia clasMi nous courrons cha^ nous. 

Damain, vous courra^ jusqu'4 la posta. 

Quand ils vous verront, lis courront. 

4s Ecoutaz at r^p&tBzt 

J*ai una dl^alna da chemisas. 
II a una dou^aine da livras. 
Ja vous varral dans una hultaina da Jours* 
11 y a una quinEalna da Jours, J^fitais an Franca. 
Ca far^on a una vinftalna d'anneas* 
Catta famraa ast ancora dans la trantaina* 
Un homma dans la quarantalna n'est pas vlauk. 
II y a una clnquantaina d*4levas dans catta 
4c©la* 

Cat homma n*a pas ancora la solxantaina. 
II ma faut una cantaine da dollars* 



5, Changaz las phrasas comma indiqufe ; 

Examplas J^ai dix dollars. J^al una di^aina da dollari 

1. II a vlngt ans. 

2. J*al besoln da cant dollars. 

3. II y a dou^a 6l4vas lei. 

\ : 4. Ja vous varrai dans hult Jours, 

5* lis sont arri via 11 y a quinza Jours, 

6. La profasseur ast un homma da quaranta ans. 

7. J'ai achate douEa oaufs. 

8. Gala coflte trante francs. 
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RECITATION DO DlAlOOTl IT COm^RSATION 

1. Recitez le dialogue . 

2. gcoutez et fipitez le texte lulvftnt : 

Le profeaseur Chabot rencontre son collAoue M Durieu 
dans une classe do lyciei uunmu. 

Ou est Pridiric Gu4rin? Je le cherche 

depyis ce matin, 
J# regrette, Je ne I'al pas vu depuis 
hier soir. Que lui voulez-vous? 



M, 


Chabot s 


M. 


Durieu J 


M. 


Chabot J 


M. 


Durieu s 


M. 


Oiabot % 



iwi annoncer qu'll a 
■ adnii a I'ierit de son baccala 
'est bien ^a, 
dlx-sept ans 



i . . . iaur4at, 

C»est bien ^a, dites done! II n*a que 



Oui, d»autant plus qu'il est rentre 
d'Amfirique 11 y a deux ans seulement. 
II est vraiment tres brillant. 

Les parents de Prfiderie, en effet, sent restes 4 I'itran- 
ger pres de dix ans. M, Guerin est employe des services 
consulaires. II fitait Attache Culture! 4 San Francisco depuis 
dix-huit mois lorsqu'il a ete rappele en Prance ofl ii a recu 
un poste au MinistSre des Affaires itrangAres. 

i^^x profmsamutB parlaient depuis cinq minutes 4 peine 
quand Prftdific est entre dans la claise. A I'annonce de la 
bonne nouve lie, il a it# rempli de Joie. II a remercie M. Chabot 
et a couru Chez lui. Sa mere a ete tr4s heureuse d'apprendre 
le succes de son fils. PrAderic est un garcon serleuxT II a 
tout de suite coraraence k se preparer pour I'examen oral 



3. Ripondez aux questions ; 



1, Oft a lieu le dialogue entre les deux 

professeurs? 

2. Depuis quand M. Oiabot cherche-t-il 

Prfidfiric? 
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3, Depuis quand M. mirieu n*a-t-ll pas 

vu Frediric? 
4* Qu*est-ce que Oiabot voulalt 

annoncar au jauna gar^on? 

5* Quel tfe a Prideric? 

6. Quand eat-il rentri d^Arairiqua? 

7^ Comblan da tamps lea Guerin lont-ils 

restea i l*etrangert 
8, Qualla ast la profession da M. Gufirin? 



Depuis combien da teraps itait-il 
Attach* Qilturel a San Francisco 
quand il a et4 rappeli en Prance? 

Qual poste a-^t^ll rugu an France? 

Depuis comblan de temps las deux 
professaurs parlalant-lls quand 
Frfidirlc est entri dans la classa? 

A-t-*ll iti heureux a I'annonca da la 
bonna nouvella? 



13. A-t-'ll ramercle la profagsaur? 

14, Ofl ast-il alle ensuite? 

15, Est-ce qua sa mera a eti tres heurauae? 

16. Frederic ast*il serlaux? 



17, Pour quo! a*t-ll commancfi a sa prAparar? 

18, Da puis quand apprenei-vous la f ran gals? 

19, Depuis quelle annia #tas-vous dans 

I'armie? 

20, Avaz^vouB couru ce matin Jusqu*a I'icole? 



05 



9. 

10. 

11. 

12. 
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EXERCICES OmVK BT CONVIRSATION 

1- Changez la phrase comme indiqufi ; 

le mols dernier Elle est lei depuli le mois dernier. 

Le profeaseiir ; L^eleve i 

I'annee dernlere Elle est ici depuls I'annee derniere 

le 1®^ mars Elle est ici depuis le l^"^ mars, 

Ce matin - hier soir - la semaine dernlere - la fin de 
la giserre - No^l - jeudi - Ptques - huit heures du matin - 
le prlntemps - le 15 mai , 

2- , Changez la phrase comme indique i 

arriver H n*a pas dit tan mot depuis qu'il 

est arrive, 

Le professeur i L^eleve t 

manger II n*a pas dit un mot depuis qu^il 

a mange , 

se lever II n^a pas dit un mot depuis qu*ll 

s *est leva . 

Revenir - voir le commandant - lire le Journal - finir 
son travail - descendre de sa chambre - rentrer - monter 
dans l*auto - s^asseoir, 

3 . Changez la phrase comme indiqui i 

deux mois lis sont arrives aux Etats-tJnls 11 

y a deux mols, 

Le professeur * L^eleve t 

quelques Jours lis sont arrives aux Etats-Unis il 

y a quelques jours, 
trols ans lis sont arrives aux Etats-Unis il 

y a trols ans. 

Deux semalnes - un mois - peu de temps - six mois - 
longtemps - quelque temps. 
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4, Changez la phrase comma Indlque : 



partlr 



II y a deiix Joura qti'ila sont partis. 



La professeur * 



L'eleve I 



telephone r 



sa marier 



II y a deux jours quails ae sont 

maries . 

II y a deux Jours qu'ils ont 
telephone . 



Afriver - se fiancer ^ finlr - s'inscrlre i I'univeriite - 
aeheter cette malson - revenlr - trouver la cadavre - recavoir 
cette lettra . 



Jones entre dans la salla d'attente du Dr. Soulii, 
II n'aat qua deux heures da I'apris-midi^ mais diji plusiaurs 
peraonnes sont assiaas at attandent laur tour. Bn Franca * 
il n'aat pas necasaalre d^avoir tin randaz-vous pour se rendra 
an consultation au cabinet d*un medecin, 

Depuis quand attendaz-voua? daniande M, Jonaa a un 
homnie d^una trentalne d'anneea en costuma clair qtjl a I'air 
de s'impatianter . 

^ Ja suis ici depuis une haura. II n'y avait encore 
personne quand ja suis arrive, mais I'infirmlira m'a dit que 
ia docteur ne commencait pas saa viaitaa avant deux haureat 
ja n'avais rien de particulier a faire, J'ai done prefiri 
attendre . 

M. Jonea a'installe conf ortablement dans un fauteull, 
regarde par la fenftre: 

^ Quel sale temps! dit-il, Depuis plus de trois raois 
nous n'avona pas vu le aoleil* 

- II y a longtempa que voua itea dans la region? da- 
manda le client an costume clair. 

- Noua habitona Bordeaux dapuia troia ana maintanant. 

- Vous connaissez bian le docteur Soulii? 



5, Ecoutez et ripfetez le texte auivant : 



Dana la salle d ' atte nte du doc teu r 



57 



54 



L. 58 



^ Je l^ai deja vu um fols, il y a un an. 

* C'eat un tres bon mideein* 

Tout a coupi 1 ' inf irmiere ouvre la porte, le premier 
client se leva, lei consultations ont commence^ 



6 . Ripondez atix questions * 

1. Ou est allfi M. Jonei? 

2. Y avait-il beaucoup de monde dans la 

salle d^attente quand M* Jonea y est 
entre? 

3* Quelle heure 4tait-il? 
4* Est-ce que les personnes attandaient 
leur tpur debout? 

5. Paut-il avoir un rendez-vous pour aller 
Chez la rnedecini en Prance? 

6^ Que demande M, Jones a I'homma en 
costume clair? 

7* Pourquoi ce derniar a 'impatlente-'t-il? 

8. Eat*ce qu*il attend dapuis longtampi? 

9. Depuis quella haure attand-il? 

10, Y avait-ll du monde quand il eit arrive 

dans la salle d*attenta? 

11, Que lui a dit 1 'infirmiere? 

12, Pourquol aet-*il raatfi alors? 

13* Ou M. Jones s'assied-il conf ortablarnent? 

14. Qu*est'Ca qu'il voit par la fenitre? 

15. Pourquoi n'est-il pas contant? 

16. Ca fait combian de tamps qu-il n*a pas 

vu le aolail? 

17. Qua lui demanda le clier en costume 

clair? 

18. Depuia combian de temps les Jonas ha- 

bltant-lls BordaauK? 

19. M. Jones connaft^ll bian la dootaur 

Sou lie? 

20. Qui appella la premier client? 
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LECTURE 



I^s Francaia visitent l^Amifigue 

Depuis quelquaa annees, le fotjvernement aaericain fait 
daa efforts Importants pour attir^r des tourlatea aux Etats* 
Unia^ Cela est nficesslti par le fait qwe depuis longtamps 
las capitaux afflericains tendent a sortir du pay^ alors que 
lea rentfies da devises fortes n'augmentent pas proportional- 
lament. II en rfisulte un desiquilibre de la balance des 
palements qui peut itre dangereuK. 

Alnaij un touriste europeen revolt 50% de reduction sur 
las lignes aeriannes intiriaures aux Etats-Unis. Sur las 
chamlns de fer^ cette reduction est de 2^o. De pluSf de 
nombreux hdtels et motels lui accordent des rabais de 10 a 
30%. Un touriate etranger peut, dans certains restaurants, 
faire trois repas pour 5,50 dollars, et il peut louer une auto 
avec 10% de reduction. S'il le prefere, il peut faire le tour 
des Btats-Unis en autobus pour moins de cent dollars. 

11 en resulte que le nombre d'luropeens qui visitent les 
Etats-Unis augmente chaque annie* II y a quelques anneas^ 
tres peu de Fran^ais visltaient les Etats-Unis. En 1966, 
63.000 Franijais sont venus en Amiriquej en 1967* 129.000. 
Les Anglais, les Allemands, las Beiges, las Hollandais, aux 
aussif traversent maintenant l^Atlantique plus volontiers, 
Pourtant, le dfisequllibre de la balance das paiements a con- 
tinue, car le tourisme americain en Europe a aupientfi encore 
plus. En outre, les entreprisas americalnes ont continui 
d^investir d'finormes sommes en Europe et au J^pvon* 

II y a quinM jours, j'ai rencontri a San Francisco deux 
^eunes PranQais qui visitaient les Etata-Unis. Cie snnt deux 
eleves de l*Ecole des Hautes Etudes Commarciales ^ . veulent 
voir l*Am6riqua, mais qui veulent aussiapprendre comment las 
entreprisas americaines sont geries, lis n'ont pas iti surpris 
de m'entendre parler leur langue,car ils ont pu parler fran- 
gais partput ou ils sont passes, II y a deux sef^n.ines qu'ils 
ont attarri k New York, lis ont vu les Grands Lacs, Chicago, 
Detroit et le Pare de Yellowstone. lis comptent repartir par 
le Grand Canyon, le Texas at la Nouvelle-Orlfians, 
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Repondez aux questions : 



1. fait la gouvarnement americain 

dapuia qualque tempi? 
2^ Est-ce que cela est necesaaire? 

3, Que font les eapitauK amiricains? 

4, Est-^ce que lea deviaas fortea augmentant 

pfoportionnellemant? 

5, Qu'eat-ce qu^il en rfisulte? 



6^ Que re^oit la tourista european aur lea 
llgnea aeriennaa americainaa? 

7. ^elle eat la reduetlon aur lea chamina 

da fer? 

8. Bat-ce qua laa hdtals at lea raotala 

accordent auaai dea riductions? 

9. Corablen content troia bona repaa pour 

un touriata etranfer dans certalna 
raataurants? 

10. Avac quelle raductlon un touriata 

atranger peut--ll louar une voiture? 

11. Pour comblen paut-11 falra le tour das 

Etata-Unla an autobua? 

12. Eat-ce qua le nombre dea touriatea 

europeena augmante aux Etata^Unia? 

13. Corabien da Prangala aont vanua en 

Amariqua en 1966? 

14. Combien en 1967? 

15. Lea autres Europeena travaraent^lla 

volontiara l*Atlantique? 

16. Le deaequllibra da la balance dea 

paiamenta a*t-ll continue? 

17. La tourlsma americain en Europe a-t-il 

augmante? 

18. A-t-il aupientfi plua que le touriame 

europ6en aux Etata-Unla? 
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19. Les entreprlses amerlcainfts ont* 

alias continue a investlr da 
grossaa aommes an Europe? 

20. Qui avaz-vous raneontre il y a 

quinza jours a an Francisco? 

21. Qui etaient cas jaunei Pran^ais? 

22. Qua veulent^ils apprendra? 

23. Ont^ile eta aurpria de vous entandre 

parlar leur langue? 
24* Ist-ce qu'on paut parlar fran^aia 

partout aux Itats-^Unii? 
25. Y a-t-il longtamps qu*ila ont attarri 

a New York 7 



26. Qu^ast^ce qu*ila ont vu aux Btata-Unla? 

27. Par ou comptant-ils repartir? 

28. Ava^-'vous vlsite le Pare de Yallow- 

stona? 

29. Savaz-^vous aur qual lac aa trouva 

Qilcago? 

30. Aimez-vous voyagar en autobus? 
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EXERCICES Omm ET CONraRSATION 



Damandez a M.^ Xi 



1. depuis quand il est icl. 

2^ depuis quand il itudie la francaia* 

3. s»ll y a longtemps qu»il est parti 

de Chez lui * 

4. depuia combien de temps nous avona 

coinmence la lecon, 

5. depuis quand il est dans l^armee, 

6. s'il a couru ce matin, 

7. a'il y a una denii-douzaine d'eleves 

dans cetta classe, 

8. s'il etait ici il y a tin an* 

9. depuis quand il a vendu sa voiture, 
10, ai cetta icole eat bien geree. 

Repondez aux quaitiona ' 

1* Est-ee que vous avez obtenu un rabais aur le prix 

de votre voitura? 
2, Les touriatea ra^oivent^ila des riductions an 

Prance? 

3* La gouvarnement francaia eaaala-t-il d'attirar 

les touriatas? 
4* La Franca vous attlra*t-elle? 

5. Avaz-vous invastl de 1 'argent en Europe? 

6. Est^ca que vous vous Impatiantaz qualquefoia? 

7. Vous ttaa^vous impatianta ce matin? Pourquoi? 
8* Y at-'il un fauteull dans cetta classe? 

9, Etes-vous bien installs dans votye raalaon? 
10* Ou vous lnBtallerez--vous quand vous quittarez 
l^arwee? 



11, Avaz-voua quelqua chose de particulier a faira 

ce soir? 

12, Est--ca que les entreprises amiricaines invastiasent 

des capitaux en Europe? 
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13. La dollar est^il une devise forte? 

14. Y a-t-ll tin attache inilltalre amaricain 

a Paris? 

15. Las fentreaa de deviaei atix Btata^Unia ont-- 

alias augmante cetta annea? 

16. Est*ca la gouvernement qui gere cetta icole? 
17* Paites-vous baaucoup d^affort pour apprandra 



18. Eit-il dangereux da conduire trop vita? 
19* Y a--t«ll das inf irmierei dans l^armae? 
20. Avez-voya fait un long parcours en auto 



21. Est-ea que beaucoup de magaiins font das 

rabais au debtit de l^annia? 
23. Est-ce que voui avei loue una auto quand 

vous ttes arrive ici? 

23. Y a-t-*ll tou jours una salla d'attante dans 

un cabinet medieal? 

24. Las madecins re^oivent-ili eux^mimas laurs 

clienta? 

25. Est-ca que vous aimez las couleura claires? 
Sujeta da compoaition orale : 

Racontez una visite ehez un raedecin. 



EKpliquez ca qua fait le gouvernafnant 

americain pour auginenter lea rantreas da 
deviaea fortes aux Etats-*Unls. 



le fran^aia? 



dimanche dernier? 
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DEVOIRS 



1, Traduisez i 

1. They live in France since 1967, 

2* It^s been two months since we 
left Paris, 

3, She aprivetf four days ago, 

4, I^is man is about thirty. 

5, I have not seen him again since 

he left. 

2, Composition icrite i 

Le tourisme an Europe et aux Etats-Unis, 



LA B^GUE DU JOtJR 



Au cours d *une receptioni 

- Voui ne le croiriei pas, chere madame, mais il y a 
dix ans, je suls arrive a Paris en sabots, 

- Et moi, Cher monsieur, j'y suis arrivee toute nue, 

- Comment? 

- Mais oul, j'y suls nee! 
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JK)TES GRAMMATICALES 



1* a. Depuis alio means "sincei" when it is followed 
by a date or by an event raarking the beginning of aji action, 
(page 43, § 2)1 

H habite a Parii depuis la fin de la guerre. 
He has been living in Paris since the end 
of the war, 

b, Depuis que introducei a dependent clause marking 
the beginninf of an action (page 44^ § 2)i 

II n'a rien dit depuis qu*il est arrive. 
He hasn't aaid anything since he 
arrived* 

2* II y a followed by an expression of time means "ag©** 
(page 44 f § 3)^ 

II est alle a San Francisco il y a trois jours. 
He went to San Francisco three days ago, 

3. Expressions of duration may be followed by an 
affirmative passe compose (page 45? § 4)i 

II y a un mois qu'il est parti en Prance, 
It's b^en a month since he left for France, 

4, a. The suffix ^ aine added to a number means " a,3prox^ 
imately" (page 50* § 4)f 

Una centaine de dollars. 

Approximately one hundred dollars* 

b. Preceded by the definite article la ^ number words 
with - aine refer to a person's age* 

Elle a la trentaine, 

gie is in her thirties* 

c. The word dougalne , howewr, means exactly twelves 

Une douzaine d'oeufs, 
A doien of eggs. 
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VOCkEUlATm 



accorder 
ad mi a 
alors que 
un attache 
augmentar 
une balance da paiamanti 
un cabinat da midacln 

Clair 
un collegtie 

confortablemant 
consulaira 
une conaultaticn 

courlrt p.p. couru 
cultural 
\ danjeraux 
un deaequilibra 
una devlsa 
una dou^aina 
un ficrit Caxamen) 
un effort 
inornia 
un fait 

girar 
les Grands Lacs 
aUmpatlentar 
Important 
una Infirmiere 
s^instailar 
intfirieur 
une ligne a#rianna 
un ministira 

le MinistAre das Affaires 
Btrangires 
nicessiter 
un parcours 
un poste 

proportionnallemant 
un rabais 
rappalar 
une rlduction 
reme rciar 
una rantrie Cd* argent) 
tandra 
un tour 
una trentaina 



to grant 
admittad 
whan 

attache (diplomatic function) 

to incraase, to raise 

balance of paymants 

doctor's office 

light C color )^ clear 

collaagua 

comfortably 

consular 

consultation, conf erenca 

to run 

cultural 

dangerous 

lacfi of balance 

currency 

do^an 

written examination 

effort 

huge 

fact 

to manage 

the Great Lahes 

to be impatient 

important 

nuraa 

to Install oneaelf J to settle 

inside, Interior 

airline 

ministry, government department 
Dapartmant of State, Foreign Office 

to make necessary, to necessitate 

distance, trip 

position, job 

proportionally 

discount, reduction 

to recall 

reduction 

to thanh 

return (of money) 

to have a tendency^ to tend 

tour 

about thirty 
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Exprassions Idioroatigyas 

a l»annance de . , , at the break of.., 

upon hearing of 

d^autant pitjs que ... (more) especially as . 
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EXERCICES DE PERCEPTION 



Ou mmt Tira? 

Je nm sals pas, 

Depuis qu'il ettidi€ le franQaiSi on nm 

le voit plus, 
Coniine il va en Belgique blentdt, il veut 

savoir la langue a la perfection, 

Puisqu'il vaut tra'^^aillerf na le dirangeons 
pas. 

On peut lui tilephoner. 

Ce n*ast pas la peine, II ne voudra pas 

venir * 
D 'accord , Partons , 



Bcoutez et repetez ^ 

Vous n^avez pas pu le voir pulsqy'il n'etait pas chez lui 
Vous ne pouvez pas le voir puisqu'll n'est pas chez lui* 
Vous ne pourre^ pas le voir pulsqu^li ne sera pas chez lu 
Prenez le train, puisque vous avez le temps, 

Puisque vous avez le temps malntenant, venez nous voir* 
Puisqu'ils sont revenus de Prance^ nous irons chez eux 
ce soir* 

Puisque vous ites si gentil, je vous pr#teral ma voiture. 



Ecoutez et ri]^tez s 

Comme Paul n*4tait pas prit, nous sommes alles boire une 

tasse de cafe, 
Comme nous it ions pressis, nous avons pris un taxi. 
Comma nous ne les connaisaions pas, nous ne leur avons 

pas parlfi , 
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Comme jm sais le franQaia, ila m'ont demandi d'etre 

leur Intarprete, 
ComiBe il faliait beau, je aula alle a la plage. 
Comma ja n*ai paa d* argent, je n*lrai pas au einima 

avec eux. 



Depyia que + preaent 



Depuis qu*il fait beau, nous allona a la plage tous 
las Jours* 

Depuis qu*il a de I'argent, 11 veut sortir toua las 
aolra. 

Depuls quUl mange a l^ecole, je ne le voii plus. 
Dapuia qu'ila habltent an Europe, ils n ' 6cri vent pas . 
Depuls que ja vaia le voir chaque Jour, il eat content 

Ja ma lena beaucoup miaux depula que Je ne fume plus, 
II n'a paa dit un mot depuis que ja suls icl. 
Ja n*ai plus una minute a moi depuls que j^ltudie le 
franQaia, 

Revision des conjugaisons g 

Verbes an ^er * 

Nous manquons d* argent. 

Nous avons manque d 'argent. 

Nous raanqulons d 'argent , 

Nous manquerons d ^argent. 

Noua manquerlons d* argent, 

Na manquez pas votre train! 

Verbes en -ar, refleehis i 

Ja ne aaia pas ca qui se passe. 

Je ne sais pas ce qui s'est passe. 

Ja ne savaia pas ce qui aa pasaait . 

Je na sals paa ce qui sa passera, 

Ja ne aais pas ce qui ae passeralt. 



69 



L. 59 



Nous noua passona de fumer. 
Nous nous sommea passis de fumer. 
Nous noua passions de fumer. 
Nous nous paaserons dt fumer. 
Nous nous passerions de fumer, 

Passez-vous de fumer, vous vous aentlrez mieux! 

S'ecraser - s»emparer de - s'ivader - se laver - s'annoncer 
s amuser - s'arrtter - mm eouper - a'entrafner - s^inquieter ^ 
se perfectionner - ae pelgner - s^abonner a etc. 

Verbes en ^yer s 

Je nettoie la maison, 
J*al nettoyi la maison, 
Je nettoyais la malson* 
Je nettolerai la maiaon, 
Je nettoierais la maison. 

Nettoyons vite la maison! 

Easayer - payer - s^ennuyer - s'effrayer. 

Verbes en -iter ou ^erer : 

11 ripete le dialogue , 
II a repete le dialopie. 
II repetait le dialogue 
II ripitera le dialogue, 
II repeterait le dialogue, 

Ne repetez pas ce que Je dls, 

llle eKagere , 
Elle a exagere. 
Elle exagerait. 
Elle exaglrera. 
Elle exagererait, 

N'ixagerez pas! 

SUnqulfiter - interpreter - preferer - espirer - accalrfrer - 
considerer. 
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Verbal en '■ir Creguliers) i 

lis agrandlsaent leur malson,p 
lis ont agrMdi Imut inaison^ 
lis agrandisaaiant leur malson. 
11b agrandifont leuf maison, 
lis agrandiraiant lavr maison. 



Si votra maison est trop petite, agrandisse^-la« 

Choisir - guerir ^ atterrif * envahir « oWir * punir * 
riflichir ^ ramplir • reuasir * finir - fournir - grossir - 
investir - s'itablir. 



Verbas en -dra (feguliars )i 

Pierre et Paul s^antandant blan* 
lis aa aont bien entendua. 
lis a 'antandaiant bian, 
lis s 'entendront bien * 
lis s 'antendraiant bian, 

Pondre - attend ra - pretandra - vandra - pardra - rfipondra 
randre - sa rendre compte de - descendra. 
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DIALOGUE 



An American Winejtrower is Visiting Laneuedoc 



Roger Laferriere Is talhing to Harry Dickson, an American 
Visitor: 

1* Since you have a few days ahead of you, why den*t 
you go to Charapagne? 

2. Ever since I arrived in Languadoc, I have been 

thinking of going there, but I don't find the 
time, 

3. You can't return to the United States without 

going to Reims. 

4. You are right* Since I don't know, when I will 

come bach or whether I will ever come bach, 
I had better take advantage of It^ 

5. You have visited the vineyards you wanted to see, 

haven't you? 

6. Yes, and I am grateful to you for having taken me 

everywhere, 

7. Don't iMntion it. It was my pleaeure. 

8. Couldn't you come to Reims with me? 

9^ I would like to very much^ Unfortunately, I can't 

10, Well then, 1 will go by myself, 

11. You will not regret it. 
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PRBfflNTATION DU DIALOGUB IT BXERCI^S SUPPLEAffiNTAlRES 



1, DialQgtie i 

tJn viticulteuf americaln visite Im LanguedQc 

Roger Laferrlere parle a Harry Dickaon, tin vlaitaur 
amirlcaini 

1* Puisqua vous avez quelques Jours devant vous^ 
pourquoi nUrieE-vous paa en Oiafflpafne? 

2, Depuis qum ja suis au Languedoc, je panee a y 
allar, mals je ne trouva pas la tamps , 

3* Voua na poiivaz paa rentrer aux Btats«Unls aana 

allar a Raims. 
4, Voua avez raisen. Comma je na aaia paa quand 

ja raviandral ou si je reviendral Jamais * il 

vaut mieux que J 'an profita. 

5* Voua ava^ visite las vignoblas qua voua voulie:i 

voirf n*eat-ce paa? 
6^ Oui| et ja voua suia reconnaiaaant de ro'avolr 

ammena partout. 

7. Je voua an pria^ C*6tait un plaiair pour moi. 
8^ Voua ne pourrlez paa vanlr 4 Rairas avac moi? 

9* J^aimeraia baaucoup la faira. Malheureuaementt 
Je na paux pas. 
10, Eh bian, JHrai saul, 

11^ Voua na la regrettaraz paa^ 

2* Suppleinant I 

La Languedoc produit daa vina da consommation couranta. 
La Prance axporta aaa vina at importa daa vina d*Algiria. 
La California a de grand a vignoblas, 
Le cotJt da la vendanga eat de plua en plus 6lev4. 

La machine k vendanger n'aat paa anoora au point. 
La culture de la vigna eat trea anclenne, 

I^s procfidfia amfiricalns de miae en bouteillea et da 

conaarvation du vin aont ramarquablas. 
Las vlticultaura fran^aia utiliaent daa mithodaa 

anciannea* 
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3, Bcoutez at tepetez i 

J'al rivfi que J'etaia en France, 

llle a rtfve de Pierre. 

Nous rfvoni d 'une belle malson. 

II rive de parler frangaia 4 la perfection, 

II rtve a de grandea choiee* 

Qu'eat'^ce que vous ave^ rfvi? 

- J'ai rive que J'etaia en vacancea. 

Da qui a-t-eile rive? 

- Elle a rivi de Pierre. 

De quoi rivei-voua? 

- Noua rivona de parler toutes lea 

languei. 

A quoi rive-t-il? 

- II rive 4 sa leeon. 



4. Ecouteg et ripitez g 

Verbea coime tenir i 

II tient un llvre i la main, 
II a tenu aa aoeur par la main, 
II tenait un atylo a la main. 
11 tiendra aon chapeau 4 la main, 
II tiendrait una arme a la main, 

Tenei mon livre une minute, 
a'il voua plaft, 

Jacquea ae tenait prea de la porte, 
II tenait a entendre cette conf6rence, 

Contenir * obtenir - appartenir k - venir ^ revenir 
ae aouvenlr * devenir ^ provenir de , 



Verbes comme dormir t 

llle conaent a venir ^ 
Elle a consenti a venir. 
Elle conaentait a venir. 
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Elle eonsentira 4 vanifp 
, Bile conaantirait a venir* 

Consented au molns k ra'icouter* 

Partir - mentlr - dormlr * santir - servlr « sortir - 
rapartir. 



Verba a commm ouvrlr i 

II nous off re un voyage 4 Parli.^ 
II noui a offert de raster chez Itii^ 
II offrait toujoura daa bonboni aux 
anf ants* 

II nous offrira d'aller au thittre 
a vac lul s 

II noua offriralt de restar che^ lui, 
Offraz-lyl de venir Icl^ 
Decouvrlr - ouvrir. 



Varbas comma matt re : 

lis nous permattant de raster ici , 
lis nous ont permis dialler au cinima, 
lis ne nous parmattaiant pas d'ouvrlr 

les livraa* 
Ila nous parmettront certalnement de 

prendre laur voiture* 
lis nous permattraient da parlar au 

commandant , 

Ne laur permattaz pas d'ouvrir lea 
llvres^ 

Mettra sa permattra * remettrap 
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RECITATION DU DIALOCaJB ET CONyERMTlON 



Reciter le dialQ^e , 



Ecoytez et repHmz le texte auivant i 



Bertrand % 
Henri t 

Bertrandi 

Henri : 

Bertrandi 

Henri : 

Bertrand t 
Henri t 

Bertrand t 

Henri : 

Bertrand i 



Voulez-vous una cigarette, Henri? 

Nori, merci, Bertrand, Ja ne fume plus. 

Vous croyeE vraiment que le tabac est 
mauvais pour la sante? 

Je ne aais pas* Tout ce que je peuK 
dire, c^est que je me sens beaucoup 
mieux depuis que Ja ne fume plus, 

Corame Je fume tris ^u de toute fa^on, 

Je n*eprouve pas le besoin de m*arr#ter. 
Combien de cigarettes fume^-vous par jour? 

Pas plus de dix* 

Ce n'eat pas excessif . 

D'ailleursf on n'a pas prouve que la 

tabac est la cause du cancer. 
Ce n'est certainement pas la seule 

cause . 

Alors, pourquoi faire toute cette public 
cite contra le tabac puisqu'en fait 
on ne aait rien? 



Repondez aux questions s 



1. Qu»eat-ce que Bertrand off re k Henri? 

2, Bst*ce qu 'Henri fume? 

3. Eat-ce qu'il fumait? 

4, Pourquoi Henri a»est*il arr#t6 de fumer? 



5. Croit«il que le tabac eat mauvais pour 
la santi? 
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6, Comment se sent^il depuls qu'll ne 

fum# plus? 

7, Bertrand fuwa-t-^il beaucoup? 

8^ EprotJve*t-il le beaoin de a'arrfter? 



9, Comblen de cigai-ettea fiime-t-il par 
Joyr? 

10* tabac aat-il la cause du cancer? 

11* let*ce qu'on connaft la cauie du 
cancer? 

12. Qui est-ce qui fait de la publicit4 
centre le tabac? 



13, FumeE*-vous beaucoup? 

14, Etes^voua pour ou contre le tabac? 
^1* Eprouvez-VQua le besoin de vous 

arrtter de fumer? 

16, Croyez^voua que vous voua aentiriei 

mieux si vous ne fumie^ paa? 

17, Le cigare et la pipe aont-ila au.^sl 

mauvaia pour la aante que lea 
cigarettes? 
18,. Eat^il prouve que le tabac eat une 
des cauaea du cancer? 

19. Y a-t-11 de la publiciti contre le 

tabac a la tel6viaion amirlcaine? 

20, Quelle eat votre marque de ciearettea 

preferee? 
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IJffiRCICES ORAUX IT OTNV1R,^TI 

1. Qiangez la phraaa comme indiqui i 

Vous avez Im teinps^ Prenez le bateau puiaqye vous 

avez le temps. 

Le profaaaeur i L^elkvm i 

Vous n'ites pas preaae, Prenez le bateau puisque vous 

n'#tes pas prasea. 

Ce n^ait pas plus cher. Prenez le bateau puisque ce 

n'est pas plus cher. 

Vous aim#z la mer - II fait baau - Vous voule^ vous raposer 
Vous avez la choix ^ Vous n'aimaz pas 1 'avion * Vous avag assaz 
d 'argent ^ La corapafnie vous fait une riduction. 



2, Changaz la phrase comma indiqui i 



11 n'italt pas chez lui. 

Le profassaur i 

II .dormait , 

II avait du travail^ 



Comma il n'fitait pas chez lui, 
Je n*al pas pu le voir. 

L'elive s 

Comme 11 dormait, ja n'ai pas 

pu la voir. 
Comma il avait du travail ^ je 

n'ai pas pu la voir. 



II mangaalt - II parlait au telephone * II n'avait pas la 
tamps ^ II etait prassi * II sa reposait - Ja na savais pas 
ou il etait * II n'a pas pu ma racavoir - II etait occupi. 



3* Qiangez la phrase comma indique t 

II fait beau, Depuls qu'll fait baau, nous 

allons a la plage tous les 
jours , 
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L€ profegsaur g L * e live % 

Nous sommes en vacancea. Depuls que nous aommea en 

vacanceSf nous allons a la 
plage toua lea joura* 

Mea parents aont icl. Depuia que me a parents sont 

ici, noua allons a la plage 
tous lea jours* 

Je travaille ici - Nous habitona Icl - 11 ne pleut plua 
II fait chaud - Je connaia Bertrand * Ma femme va mieuK ^ 
Je quitte le bureau a quatre heures* 

*■ 

4p Mettez les phraaea auivantea au paaae compose : 

Je aors I huit heures. Je suls aortl a huit heurea, 

Le profe sseur s L^eleve : 

II voit le commandant* II a vu le commandant. 
Nous prenona le train, Noua avons pris le train, 

11a partent en Prance - Bile comprend la legon - Je ne 
viens pas a l*ecole * II veut se promener - II ne fait paa 
attention Ja me leva tard - Nous nous amuaons blen - II 
ne pleut paa* 



5* Mettez 1^ phrases auivantea au futur * 

Elle m'envoie de llle m*enverra de 1 'argent. 

1* argent* 

Le profeaaeur s L'eleve t 

II m*icrit, II m^ecrlra* 

Noua venona icl* Noua vlendrons ici* 

Noua faisons attention •* Ila tiennent a venir - Elle a 
la voiture - lis ne sont paa che^ eux ^ Noua pouvons dormir 
Je vols M. Durand ^ Je regoia dea lettres - Je dois rester 
che^ moi* 



So 
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6. Bcoutez et ripetei le tmxtm auivant i 

n^^,J!"J?^i^?..*i*''®,^^?^"®"?"^^* T^°P consciencieux mimm. 
n^rtf jKi^^t"^"-?^ francaiE, il ne sort plus, il ne regarde 
pas la telivision, il ne va paa ay club das loldatsi ses cama- 
radea ne le voient plua. Comnie 11 va en Belglqye k la fin du 
coyra, il veut aavoir la langue a la perfection/ 

Ay dibut, aea amis ont easaye da l»animener avec eux, mais 
ila ont yjte compris que Tim ne voylait paa itre derange. lis 
ne 1 inyitent mime plya a sortir. Pylaque Tim veyt tofijours 
travailler, ±1 vaut mieux le laisaer aaul. 

Tim ne veut pas perdre une minute, II travaille mime le 
samedl et le dimanehe. Son camarada da chambrea dit qu'll 
reve en francais! - 



Reponde^ aux queations s 

1* Tim est^il un bon eleve? 

2, Quelle langue etudie-t-ll? 

3. Que fait-il depuis qu^ll etudle le francais^ 
4^ Est-ce que ses aamaradas la voient aouvent?' 

5. Tim va-t-il au club dea aoldata? 

6. Dana quel pays va^t-ll a la fin du coura? 

7. Comment veut*il apprandre la lanfue? 

8^ Sea amia ont-lla easaye de I'emmener avac eux^ 

9. Qy'eat-ce qu'lla ont vite compris? 

10, lat-ce qu*ila l^lnvltent A sortlr? 

11* Qy'eat-ce qy'il vaut mieux faira? 

12, Est-ca qua Tim perd son tempa? 

13, Que falt-ll le samedi et le dlmanche? 

14, Que dit aon camarada de chambree? 

15, Bat-ce que Tim saura bien le francais a la fin 

dy coyra? 

16, Etea-voya un eleve consciencieux? 

17, TravailleE-vous autant que Tim? 

18, Sauree^voua le francais a la perfection 4 la 

fin dy coyrs? 

19, Eat-ce que voua rive^ an francais? 

20^ Voa camaradea voua derangent-ila quelquafoia? 



Si 

78 



L. 59 



tBCTURB 



Un iBunm viticylteur fr ancaii 

Rogar Laferriire est un jmune homme dm vingt et un ana 
dont la pira posiade de trea granda vlgnoblea dans Ja region 
de Carcassonna, Laferriere, qui sa sent fatigue, a dicidi 
de laissaf prograssivament la gestion de sa propriete 4 son 
fils. Cemme Roger n^a pas voulu rester k I'univarsite ou il 
ava^t I'imprasslon da pardre son temps, son p4re l^a envove 
dans dlfferentes rafions etudier les derniires rafithodes de 
culture da la vlgne* 

La Franca est la prarnier producteur da vin du monde 
La Midi de la France ast la rigion la plus produe trice, 'cepan^ 
dant^ les vim du Midi sont das vins de consommation courante 
Las vms la:3 plus ranommes sont les vins da Boi^deaux, de Bour- 
gogne^ et da Champa|na. Las vallias da la Loire, du Rhdne et 
du Rhm produisant agalemant d^axcallents vlna* La Prance 
axporta ses vins dans la monda entlar, mais ella importe aussl 
des Vins d 'Algeria riches an alcool que las viticultaurs du 
Languadoc milanfent k laur vln qui sarait autremant trop f aibla , 

Rogar veut moderniser son vignoble at augmantar alnsi sa 
production^ II a visit* pluslaurs celliers an Bourgogna et 
dans la region da Bordaaux. In Franca, les celliers sont sou* 
vent das coopiratives vinicoles, II a 4ti Inprasslonni par las 
nouvaaux precfides da misa an bouteilles at de consarvat ion. 
L'un das problimes de la production du vln ast le coflt da plus 
an plus ilevi de la vandange, Harry Dickson, un ami amfirlcain 
qui est venu visiter la Languedoc lui a parle d'une machine a 
vandanger. C'est une machine qui, par das vibrations, fait 
tombar les grains de raisin* La section agronomiqua de I'Unl* 
varslte da Calif ornie fait touta sorte d 'axpirlances da ca genra 
La machine i vendanger n'est pas encora au point, mais le sera 
un jour. 

Comma il avalt ancere qualquas Jours davant lui, Harry 
Dickson a aussi vlslte la rigion de Reims. 11 a iti impression- 
ni par les procidis de fabrication du champagne at par I'ama- 
billti avec laqualla on l»a reeu partout, Roger, lui, dapuls 
qu'il a parl4 A ca visiteur americain, rive a d'lmmenses travaux 
qui faraient du Languedoc une petite California, 
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Ripondez atix questions : 

1, Qui est Roger Laferriere? 

2, Quel tge a-t'il? 

3, ^i eet-»ce qui se sent fatigue? 

4, Qu*ast-ce qua Lafarriere a decide? 

5, Pourquoi Roger n'a-t-il pas voulu raster a 1 'univarsiti? 

6, Oil son pere l'a*t-il envoye? 

7, Quel est la premier pays producteur de vin du monde? 

8* Quelle est la rftgion la plus produetrice da vin de Pranee? 

9, Las vins du Midi sont-ils des vins ranommis? 

10, Quels sont les vins frangais les plus renomraes? 

11, Ou produit-on egalamant des vins excallants? 

12, La Prance exporte-t-alle das vins? 

13, En importa*t-alla? 

14, (^e font les vitieulteurs du Languedoc avec las visis 

d *Algarie? 

15, Que veut modarniser Roger? 

16^ ^'a-t'-il visite? 

17, Par quoi a-t-il et6 impressionne? 

18, Quel est I'un des probletnes de la production du vin? 

19, Qui est Harry Dickson? 

20, ^elle region est-il venu visiter? 

21* De quo! a*t-il parle 4 Roger? 

22. Pourquoi a-t-on construit catta machine? 

23. Comment fai^*aile torabar les grains de raisin? 

24. L^Universite de Calif ornie fait-alla beaucoup d *exp4rienca^ 

de ce genre? 

25. La machine i vendanger est-alla au point? 

26. Croye^-vous qu*elle le sera un Jour? 

27. Quelle rigAon Harry Dickson a-t-11 aussi visitA? 

28. Par quoi a-t-il ite egalament impressionni? 

29. L»a-t-on blen regu partout? 

30. Aime^*vous le raisin? 

31. Ave^^vous fait des /jndanges? 

32. Avez^vous visite un celliar en Calif ornie? 

33. A quoi r#ve Roger? 

34. Croyez-vous que Roger sera un bon vlticultaur? 
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BXERCICES DE CONVERSATION 



Demanded a M. X i 

1* a'il s'amuse dapuis qu'il apprend le francais^ 

2, s'il boit du vin au diner, 

3, s*il connaft leg vlni de Californle. 

4, s'il peut vous expliquer la lecon puisqu^il 

1-a comprise* 

5, si lea Etats-Unia Importent des vins franqaia. 

6, quand il parlera la franeais a la perfeetion. 

7, 8*11 y a de grands vignoblas en Calif ©rnie. 

8, pourquoi il ne travaille pas davantage puisqu*ll 

va en France, 
9^ s'il lui arrive de rivar an francaia* 
10, quale sont lea mellleura vine du monde , 



Ripondez aux queationa : 

1, La California produit-elle du champagne? 

2, La California eat-elle la aeul etat 

producteur da vln? 

3, Lea Etata-^Unia importent--lls daa vina 

f rancala? 

4, Qu*eat-ce que e^aat qua la Midi? 

5, Pourquoi lea vlticulteura du Midi mftlan- 

gent-ila laur vin avec du vin d'Algerie? 

6^ Quels sont las vina renommfis que vous 
connaisaez? 

7, Pourquoi le coflt de la vandanga est- 

il grand? 

8, Laa vina de California sont-ils falblea 

an alcool? 

9, Est^ca que lea ileves falblea doivant 

travailler davantage? 

10, Etea-voua un eleve consciancleux? 

11, Eprouvez-voua le besoin de voua reposer 

le dimanche? 

12, Avez-vous aaslatfi i la demonstration 

d*une nouvella machine la aemaina 
dernlere? 
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13, Cfoyez-vous qu*on pourra un Jour 

tout falre avec dei machines? 

14, Avez-vous quelqiJief ols 1 'Impre ision 

de perdre votre tempi? 

15, Croyez-voijs que les machines femplace- 

ront lea profeiseuri un Jour? 

16* Est-ce que nous utilisons ici leg 

dernieres methodes d 'enielgnement 

des langues? 
17* Est-ce qu'on voui deraande un travail 

eKceisif dana cette ecole? 
18* Est-ce que les producteurs de vin 

font de la publlciti a la television 

americ aine? 
19. Avez-vous le temps de regarder la 

teliviaion depuis que voua etudiez 

le f rancais? 
20* Est-il prouvi que le tabac est mauvali 

pour la sante? 

21* La conaommation du vin a-t-elle aug- 

mente auK Etats-Unis? 
22* Lea Fran^aia aont-lls renommea pour 

leur amabilite? 

23, A quoi avez-voua rtve cette nult? 

24, Le bruit vous derange-t-il quand voua 

travaillez? 

25, Avez-voua viaitfi un cellier dimanche? 



3. Sujets de compoaition orale : 

1, Ditea ce que vous savez sur les vina. 



2, Racontez une vlsite a un pare national* 
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DEVOIRS 

Tradyigez i 

1, Becmse he was sleeping, T didn't talk to him. 

2^ Sie hasn't said a word alnce she arrived here, 

3, Take the train, since you don't have enough 
money for the plane. 

4„ Thoy won't able to see me^ because I won't 
be hozoe . 

5, Ever since he ii taking French, He doesn't want 
to go out anymore. 

Composition icrite ^ 

Racontez un voyage d*fitude que veui avez fait, la 
demonstration d'une nouvelle machine ou une visite 
a une univeraiti. 

LA BLAOTl DU JOUR 

Un homme complitement ivre aborde un agents 

- Pardon, ofl se trouve la Ligue Antialcoolique? 

- A la bonne heur e f ripond l^agent, Vous vous rendez 

compte que voui glissez aur une mauvalse pente, 
Vous voulez sans doute vous inscrlre? 

* Non, je veux dlmissionner . 
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NOTES GI^M4ATICAI£S 



1, Puigque introduces dependent clauses expfassing the 
logical reason of the action oif the main clausa (paga 65, § 2): 

Repoaeg*voiis puisque vous itea fatigui, 
Taha a rest since you are tirad* 

2. Comma introduces dapandant clauses expressing the 
reason of the action of the main clause^ However, the reason 
introduced by comme is not logical but rather incidental (page 
65, § 3), Hie same clause could lead to various actions: 

Comisa il na comprenait pas la la^on, 11 est 
alii demander des expilcatlons 4 Paul* 

Since ha didn't understa^ the lesson^ ha want 
to ask explanations from Paul. 

or. Comma il ne comprenait pas la le^on, 11 a 
tilephone a son profasseur. 
Since ha didn^t understand the lesson, he 
called his teachers 

or. Comma il na comprenait pas la lecon, 11 est 
alle sa coucher. 
Since ha dldn^t understand the lesson, he went 
to bed » 

3* Depuis que takes the meaning of "ever since" in 
sentences like: (pafe 66, § 4) 

Depuis qu*il gagne beaucoup d' argent, il ne 

par la plus a personna* 
Ever since he has been earning a lot of money, 

he doesn't talk to anyone anymore. 



4. Verbs in *er, -Ir, ^re , 
and irregular verbs are reviewed 
tenses* present, passe cgmposft t 
and imperative (page 66, § 5 and 



non**ref iexi ve and raf lexl ve , 
and conjugated in all known 
imperfect, future , conditional 
page 72, §4). 
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agronomique 
un aicool 
una amabllite 
ancienne 
la Bourgogne 
un cellier 

consciencleuK ^ ae 
una consarvation 
une consommation 
contra 
courant 
un coUt 
una culture 

eprouver 
itre au point 
excesslf 
axporter 
una gestion 
un grain da raisin 
Importer 
une methode 
La Midi 

fflOdernlser 
une mlaa an boutailles 
posaedar 
un probleme 
un procade 

productaur t 

produc trice ( ad j , ) 
un producteur 
produire 

conj, like conduire 
profitar de 
prograssivement 
prouver 
une publicite 
puisque 
raisin 

reconnalssant 

renoinme 

river 



VOCABUIAIRE 

agronomic 
alcohol 

kindness f amiabilit y 
old, early 
Burgundy 
winery 

conacientlous 
preservation 
consumption 
against 

present , current 
cost 

farming, growing 
to feel 

to be perfected 

exce aslva 

to export 

management 

grape 

to import 

method 

the South of Prance 
to moderni^a 
bottling 

to own, to possess 

problem 

process 

producing 

grower Cagric , ) 
to produce 

to benefit, to take advantage of 

prograssi vely 

to prove 

public ity 

since, as 

grape 

grateful 

wellknown, renownad 
to dream 
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rlche 


rich 




sorte 


kind, sort 


un 


tabac 


tobacco 




travayx Cpl, of travail) 


works 


une 


vallie 


valley 


une 


vend an ge 


grape harvest 




vend anger 


to harvest grape 


yne 


vibration 


vibration 


une 


vigne 


vine grape 


un 


vignoble 


vine yard 




viniccle 


wine Cad j , ) 


un 


viticulteur 


wine grower 



Expressions id^omatigues 

a la perfection to perfection 

ce n»est pas la peine it is not worth the trouble 

il vaut mieux I, he, you had better... 
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Revision 



PREMIERB HEURE 



EcQutez at repitez f 

Andre et Jacques: 

Andre : Qu^eat-ce qui vous eat arrive? 
Jacques I Rien. Pourquoi? 

Andre • Vos cheveux sont bien longs. 
Jacques: Ca fait trois mois que je ne suis pas 
alle Chez le coiffeur, 

Andre : Etes-vous devenu un hippy? 

Jacques: Mais non, pas du tout! Tous las garcons 

qui ont las cheveux longs ne sont pas 

dee hippies, 

Andre : Vous fariez Men dialler tout de suite 

Chez le coiffeur . 
Jacques: Vous me rappalaz ma mere, Depuis que 

je suis ravenu de vacances, elle me 

demande tous las jours d'allar chez 

le coiffeur. 



Ripondez aux questions ^ 



1* 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 



Pourquoi Andre demande- t-il i Jacques ce qui lui 

est arrive? 
Est'-ce qua Jacques est surpris? 
A-t-il les cheveux tris longa? 
Las a-t-il tou jours eu longs? 
Depuis quand les porte-*t*il longi? 
Depuis comblen de temps n'est-il pas alia chei le 

coiffeur? 
Bst-il devenu un hippy? 
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8^ Qu»egt-ce qu *Andri lui conaeille? 
9, Qui Andre i'appeile-^t-i 1 a Jacques? 
10* Que dit la mere de Jacques depuii que les 
vacances lont finiea? 

11. Aime^-^vous porter les cheveux longs ou courts? 

12, Y a-'t-'ll longtemps que voui n*ites p^lb alle 

Chez le coiffeur? 
13* Combien de fois par moie allez^vous chez le 
coiffeur? 

14, Y a--t^il un coiffeur prei d*ici? 



Ecoutez et repetei * 

Jean et Pierre: 

Jean i Allons, venez au cinema ce loir! 
Pierre: Impoaaible, j*al du travail a la maiaon 

Jean t Du travail? travail qa peut attendr 

Pierre: Non^ comme j-ai eta admia a I'ecrit du 
bac* je dois preparer 1-oral* 

Jean : Dana ce casf puiaque voua na pouvez pas 
venir, j'irai tout seul. 



Ripondez aux queationa : 

1. Oft Jean veut-il aller? 

2^ Avec qui? 

3. Que lui repond Pierre? 

4. Que pense Jean du travail? 

5. A quel examen Pierre a-t-il ete admls? 

6. Que doit-il preparer maintenant? 

7. Avec qui finalement Jean ira-t'-il au 

cinema? 
8 ^ Pourquoi? 

9- Etes-vous alle au cinema depuis que 
voua ites ici? 
10^ Quela filmi preferez-vous? 
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II* Y a-*t-il longtempi que vous n'ites 
pas alii au cinema? 

12, Allei-voua quelquefois au cinema 

seul? 

13. Prefereg-vous y aller avec quelqu*un? 



Repondez aux questions en utilisant II y aura bientdt 
ou Ca fera bientat g ^ " \ 

Example: Depula combien de temps sommes-nous en 
classe? 

- II y aura bientflt une deml-heure que 
nous sommes en classe* 



1, 

3. 
4. 



5. 
6. 
7. 
8. 



9. 
10. 
II, 
12. 



Depuls combien de temps 



enselgne-t-ll le ffancais? 
conduit-il une volture 
ne I'avez-vous pas vu? 
ont^lls achete cette 
malson? 

avez-vous vendu votre auto? 
tftes-vpus en Prance? 
sommes^nous a 1 ^ecole? 
les Itats^Unis sont-Hs 
independants? 

dort-il? 

habitei^vous icl? 

etudleE-vous? 

a-t-il cette volture? 



6 * Repondez aux questions ^ 



1. 

a. 



4. 



6. 
7. 
8. 



Iriez-vous tous a la montagne, s'll faisalt beau? 
Voudrle^-vous tous aller au cinema^ si vous le 
pouvlez? 

Pinirlez^vous tous vos devoirs a hult heures du 

soir, si vous n'avleg pas autre chose 4 falre? 
Tiendfira-voua tous a avoir de bons risultata aux 

examens, si cela comptait pour votre carriere? 
Vous assierlez--vous tous par terre, si vous pou- 

viez vous asseoir sur une chaise? 
Verralt-il ce film, s*ll le pouvait? 
Voudralt^ll boire du vin, s*il en avait? 
Finirait-il de lire ce llvre, s^il en avait le 

temps? 
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DEUXIEME HEURE 



Eeoutez et repetez ' 
Michile at Anne-Marie 



Michele i 
Anne -Marie t 

Michele t 

Anne -Marie t 

Michele % 



J^organiae une petite loireej 

voudrieg-voui venir? 
Avac plaisir! Comme ja na connais 

personnat ja n'ai pas danae dapiiis 

qua ja rnxxxB ici, 

Ne vous inquieteE pas, Ja vous 
presentarai a tous mas amis qui 
aiment danser* Est-ce que votre 
soeur aimerait vanir aussi? 

Bien stfr, dapuis qu^ella a quinze 
anst elle veut ra'accompagnar 
partout , 

Eh bien, ammanaz-la^ Plus on est 
de foui, plus on rit! 



Repondaz aux queatiQns ; 



1. Qu*ast-ce que Michele organi sa? 

2^ Qui est-ca qu*elle invite? 

3, Est-ce qu * Anne -Marie eat contente? 

4* Connaft-elle beaucoup de monde? 

5, Depuis qiiand n'a-t-elle pas danse? 

6, Que lui dit Michile? 

7, A qui la presentara-t-ella? 



8, Almariez-vous danser aamedi prochaln? 

9, Avaz-vous danse depuis qua voui #tes ici? 

10. Quellas danses pref ereE-vous? 

11. Anne-Maria a-t-elle una soaur? 

12. Aimerait-elle aller a la soirie da Michela? 

13. Qualle ige a-t-elle? 

14. Que veut-elle toujours faire? 
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3, EcQUtez gt ripetez : 
Warren et Robert! 

Robert I Allons prendre un aperitif au cafe 

du coin! 
Warrens Un aperitif? 

Roberti Oui, c*est ce que les Prancaia prennent 

avant le dejeuner. 
IVarren: D ^accord, puisque nous sommes en France 

faisons comme lea Francaiaf 

Robert I D'ailleurs il est agreable de s^asseoir 

a la terrasse d^un cafe et de regarder 

le spectacle de la rue. 
Warren: C'estvrai. Depuia que nous aommes a 

Paris ^ noua n'avona fait que visiter 

dea museea. 

Robert! Bien sflr, noua aurona le tempa de regarder 
lea gena puiaque nous aerons bientSt 
sur la cate d^Azur, 

4* Repondez aux questiona l 

1. Qu*est-ca que Robert propoae? 

2. Ob veut-il aller? 

3. Qu*eat-ceque c'eat que I'apiritif? 
4^ Lea Francais aiment-ils prendre 

1- aperitif ? 

5, Quand eat-ce que les Prangaia aiment 

prendre 1' aperitif? 

6, Est-il agreable de sUaseoir a la 

terraaae d*un cafe? 

7, Que font Warren et Robert depuia 

quails sont a Paria? 

8, Ou seront-ils blentdt? 

9, Que feront-ils l4-bas? 
Aimez-voua regarder le apectacle de 

la rue? 

11* Serez-pvoua bientdt a Paris? 
12. Aimerleg-voua Stre aur la cete d^Azur? 
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5* Transformer lea phrases suivanteg en qyestlons i 

Exemplei J'etals a la Sorbonne dapuis devx ans quand 
Iss Allemandi ont envahi la France, 
- Dapuis combien de temps etiez-voua a la 

Sorbonne quand les Allemandi ont envahi 

la Prance? 

1. J'habitala en Prance depuis 6in ana quand la guerre 

a eclate . 

2. Ca faisalt dijc minutes que j^attendaia 1 'autobus 

quand il eat arrive, 

3. II y avalt une heure quVil dormait quand le reveil 

a Sonne* 

4. Nous regardiona la tilfivlsion depuis une demi-heure 

quand nos amis sont arrives* 

5. Elle etait en vacanees depuis un mois quand elle est 

tombee malade. 

6. II y avait deux heures que nous dormions quand I'orage 

a eclate, 

7* II n'y avait pas longtemps que nous dortnions quand le 
telephone a sonne, 
Ca faiaait trols ana qu'il etudialt le francais quand 

11 est alle en France, 
J'avais cette volture depuis dlx ans quand je I'ai 
vendue* 

10, Lincoln etait president depuis cinq ans quand 11 a 
ete asaassini, 

6, M^ttez les phrases suivantes au conditionnel ^ 

Bxemples S*il se leve tat, S'll se levait tdt, 

il aura aommeil, il aurait sommeil, 

1. S*il ne se lave pas, il sera sale* 

2, S^il descend lea escaliers, 11 me verra* 

3* S'll obtient cette entrevue, il devlendra riche, 

4. S*ll construit une malson, sa ferame sera contente. 

5, S*iJ joue du piano, 11 deviendra e6l4bre* 

6* S'il ne repond pas a cette lettre, il perdra un 
client, 

7, S*il critique tout, 11 n'aura pas d'amis, 

8, S'il caricature son chef, 11 sera remplace* 

9, S*ll se decide, il avancera, 

10. S'il s'arrite a temps, 11 ne perdra pas son argent. 

11. S'il I'accompagne en France, il verra de belles choses* 

12. S'il ne sort pas, il ne depensera pas d 'argent. 



8. 
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TROisiEME mvm 



1. Ecoutez et repetez : 

Francois et la telephoiiiste : 



Fran qois 

La telephonic te 

Francois : 
La teliphoniste 1 



Madempiaelle ! J»attends depuis une 
demi-heure ma communication pour 
Toulouse! Que ae passe-t-il?* 

Rien monsieur ^ toutes lea llgnes sont 
prises, Dans trente minutes* peut- 
itre. 

Comment? Une deral-heure encore! Mais 

c^ast ufgent! Quelle facon da traiter 

les clients! 
Mais puiaque toutea lea lignes aont 

prisea, je n^y peux fien! Au revoir 

monaieur , 

Je crols que j^obtlendrals New York 
plus facilement! 



Qua aa pasaa-t-il? Miat*a going on? 



2 * Ripondai aux questions f 

1, A qui Francois teliphone-t-il? 

2, A qui parle-t-il? 

3, Qu*eat-ca qu*il attend? 

4, Dapuia combian de tampa? 

5, Avac quelle villa veut-^il parlar? 
6^ Qua lui ripond la teiephoniate? 

7, Dans combien da minutes lea lignas leront llbres? 

8. Prancoia aat-ll content? 

9* Eat-ca que sa communication eat urgante? 
10. Paut-alla faire quelque choaa? 
11* Qua penaa Pranyoia? 

12. Lea communicationa Interurbainea sont-allea 

tou jours faciles a obtanir? 

13. Las tllephonistea aont-ellea toujoura aimablas 

at patiantaa? 

14. La teiephona marche-t-11 mleux aux Etata-Unia? 
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3* Eceutez et repetez : 

Roger at le gar^on^ 

Roga r I Gar con ! Gar gon I 

La gar^onl Tout de luite moniiawr! 

Roger t II y a dlx minutai qua j'ai 

cominanda un cafe creme at dea 
croissants! Ou sont-ilg? 

Le gar^onl Dix ininutas? Da c vous 

plaignai-vous? II y an a d^autrai 
qui attendant plus longtamps! 

Roger t Apportei-las moi iwmidiatamant I 
Le gar^on: ^elle impatianca! Puiaque Je 

vous die qu*il y an a d'auii^ea 

avant voua. 

Roger : Dans ce cas, je m'an vaisi II y 

d'autras cafes dans la villa. 
La gargon: Au r a voir, monsieur. 



4, Reponde^ aux questions ^ 

1, Roger appalle le patront n*est-ce pas? 

2, Qui appelle-t-ll? 

3, Que lui rapond le gargon? 

4* Pourquoi Roger s *impatiante-t-il? 

5. Qu*ast-ca qu*il a commandi? 

6. Y a-t-il djautres clients qui attendent? 

7, At tendent-'ils plus longtemps que Roger? 

8, Roger vaut-il #tra servi Immidiateinent? 
9* Qua lui dit la gargon? 

10, Pourquoi Roger veut-il s'en allar? 

11, 04 veut-il aller? 

12, Y a-t-il d'autras cafes dans la vllle? 
13* Ca garcon ast-ll bien sieve? 

14, Sertoli Roger flnalament? 

15. Ferieg*vous comme Roger? 
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5p Mettez lea phrases sijivantes a IVimparfait ; 

Bxemple: Quand il fait beau, ja vals me promener, 

Quand il faiiait beaUt j'allais me promener. 

1, Quand il rentre, il dit bonjour. 

2 , Quand ja eonne , il ou vre tout de 

sui te la porte * 

3* Quand elle a le tempSj elle telephone. 

4, Quand nous avons f aim, noiis ^angeons . 

5, Quand nous sommea fatigues, nous nous 

levons tard , 



6, Quand vous conduisez, nous avons tous 
peur* 

7^ Quand il recoit de I'argent, il nous 
off re a boire* 

8, Quand elle chante, tout le monde a -en 

va, 

9, Quaiid je leur envole une carte, lis 

sont contents^ 

10, Quand j^ai le temps, je lis le journal^ 

11, Quand vous m'ecrlve^, Je reponds. 

12, Quand vous faitea attention, vous avez 

de bonniia notes. 

13, Quand vous ites en vacances, voua vous 

reposez * 

14, Quand vous allez a I'ecole^ vous 

etudiez , 

15, Quand vous sorter, vous vous arausez, 

6 , Mettez les mtfmes phrases au futur * 

Exemple I Quand il fait beau, Je vais me proniener. 

Quand il fera beau, J-irai me promener. 
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il sEit le ffii^ dis. Depuls quUl sait le fran^ais, 

il rfiV€ d'aller en France 

II enB^%Pne franco is. Depuis qu'il enseigne le 

francais, 11 rive dialler 
en France, 

1^ II a de 1* argent. 

2, II apprerid le francaia^ 

3. II connatt Jer6rne Lambert^ 
4^ II ^ lu les livrea de Camua^ 
5. H est a 1 *iinlverait€ , 



6. II a parle a M. Durand. 

7. II travaille, 

8. Sea amis aont revenua d 'Europe. 

9. Lea vacances aont finieSp 

10^ II vend dea voiturea franQalaes. 



QtJATRIENffi BT CINqUIEME HBURES 
E^camen eerit et oral, 

SIXIlNffi HEUM 
Correction dc l*examen* 
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JaXlRCIClS DE PIROIPTION 

U VouB n*Arez pas l^air content, Jean-Pa^l. 

2, Je suis fvrievix contre non p4re. 

3, Pourquoi? 

4, II Taut qum j€ prenna Im bateau a^ec lui et 

wa mire eat 4t4 quand ncms irons en France. 

5, Je ne CDmprenda paa. De qnol tous plaignez-^oasT 
0. Cm m^a St (Sgal qn*ils partent en batean, mais sol, 

Je prefireraia partlr an avion. 

7^ Vous n^aimez pai le bateau? 

8. Ca prand trop de temps. Je venx pasaer le pins 

da temps possible en Franca. 

9. Qn^ast^ce qua ronm allaz falre? 

10. Je ne sals pas. Je crois qu'li faut que le me 

risigna^ 

11. Si ja pouvais aller en Prance, je ne me plaindrais 

pas. 



Bcoutes at ripitez s 



11 


faut 






ri 


est possible 






11 


Taut mieux 


+ que + 


subjunctive 


11 


est nicessaire 







VarbeE en -eri 



II faut que ja parle fran^als an elasse, 
11 faut quUl parle fran^ais en claise, 
II faut qua nous parlions francais an 
clasae. 
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II £mut que votia parliez fr^B^aii 

11 faut qu'ils parlant frangais en 
classa. 

Quelle lasgue faut-ll que nous parlioas? 

- U faut qua nous parlions ff anemia* 

Faiit^ll qtte Je reste ici? 

• Oui, il vaut mimmt qum rmtB iez 

Varbes aa ^dre i 

11 faut qua j'attande, 

11 faut qu'il attenda. 

II faut que nous attandioni^ 

11 faut qua vous attandlaz^ 

II faut qu*ils attandant, 

Paut-il qua j'attanda? 

- Oui, il faut qua vwa attaudiaz un pau. 

Faut-il qua nous riposdions? 

- <^i, il vaut niiauK que vous ripondiez^ 

Verba 3 coraiaa Daytir i 

11 faut que Ja parte. 
11 faut qu'ii parte. 
II faut que noui partionai, 
II faut que vous parties, 
II faut qu'ili par teat. 

Faut-il qua je sorte? 

- Nont il n'est pas niaasMaira qua. rous 

(liortieE* 

Faut-'il qua las enfant a dormant? 

- Bien stff, il est niceasmira quUla 

dormant. 
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:J j'P n ft «f» 



^ \. prennt train. 

ous preiiioriis un t^l, 
1^ ^^OTt pranle^ 6u pain. 



Otii, il faut qua J»appranna la frasc 
c L 1 'allemand , 

Faut-il que nous comprenioiia la laqon? 
* Oui, 11 fatit que noua la compffaniona. 



Verba allari 
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II faut qua j'allle a l^icola. 
II faut qu'il allle chaz lul/ 
II faut que nous alliona 4 Paris 
II fatit qua vqub allla^ an Franca 
II faut quails alllant a New York. 

Oi faut-il qua vous allia^? 

- II faut que J^ailla chem moi. 



Bcoutaz at ripitmm t 



Voulolr, dAsirar, aimar, 
denandar, attandre , 
eoiaprandra, avoir paur^ 
ttre eontant^ ragrattar, 
ttra d4sol*, ate. 




La profaaaayr veut qua nous par lions francais 
II dfiaira qua vous lul pritlaz votra auto ^ 

M ''^^^ «pllqyia^ la ia^on. 

M. Durand daraanda qua nous allions la voir 
J attands que vous m randlaz mon llvre/ ' 
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Je comprends qum vmim hisities, 

J'&i pBUT qum VQUB n'aimiez pas ca fttaau. 

J# aula contant que tots mULie^ bi#nt6t ea 

J€ buLb disoii qve voua nt «atiaa paa plus 
lonfteraps* 

Btes'-vmjs content que vos enfant a partent 
. an TOcancea? 

* Otii^ ja atili eontent qtiUla p4ftent, 

Voulaz-vstii qna nous sertlona ca Boit? 
*- Otji^ Ja aaraia contant da aortlr ca 
soir. 



5, Rfipondes anx guastloaa eomaa indiqtaA g 
Exempla i 

Serai t-alle cDatanta qtie Ja I'inYlta? 
- alia aerait coatasta qua wmin 

I'invltlag, 

1, Paut^il que nous appraniona la la^en? 
2^ lat*il nacaasaira que noua las attandions? 
3, II vaut mieux qaa vovm parties, n*ast«ca pas? 
4^ hvm^^VQUB patiar qu*il na eompranna pas la 
legon? 

5^ Aimarait-ll qna noua alliong chaz lui? 

6, La profasaaur vaut-il qna nona parliona 

fran^ala an elaasa? 
7* II aat posaibla qua vona alliaz an Prance 

cat iti^ n*ast*ca paa? 

8, Paut^il qna las filiyaa rfipondant k maa 

qnaationa? 

9, Voua compfana^ qua ja n*invlta paa Hildnap 

n*aat*ea pas? 
10, Disiraz^youa qua Ja par la da voua an 
coffimandant? 
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DIAIDGim 



A Call from the ^bb 



office 



Masara. Vlgiiaatt and Laprmda are c&llad into the boss ^ a 



1, I haire juit recei'^ed a call from tbe boss. 

2^ litoat does he wast? 

3^ He wants ns to atop l^^diately at his office. 

4. Let»s htirrf, theni he doesn't like waitlaf. 

5, He is artlttf for the Gardinat file, 
6* I see; he is goinf to scold us. 

7* I don*t think so* He is happy when He taie the 
initiative ^ 

8, That*s what he says* but if we give a S% discount 

to an iBportant bnyer, he makes a long face. 

9. He is afraid that we might create bad habits in 

our customers p 

10. At other times, he is afraid that we might dis- 

courage then. 

11. Well^ it's not easy to run a big enterprise. 

12. All the same, 1 would like him to tell us exactly 

what he wants. 
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DiftlQCTe t 

Un CQgp de fll patron 

VigimBM et Laprada sont appalis att bureau da laur 
patrons 

1. Ja Tians de recevoir un coup da fil du patron. 

2. Ah! Qua d#sira-t-il? 

3. II veut qua nous passions tout da suite i son 

bureau, 

4. D£ptchons«nous^ alora; il n'aima paa attendre, 

5. II daiiande qua nous lui apportions la dossier da 

la saison Gardinat^ 
6* Je voisi il v$L nous faira das reprochas, 

7. Mais nons II est eontant qua nous prenlons des 

InitiatiTes. 

8. C^est ce qu*ll dit. Mais si sous falsons un rabais 

de 5% & un gros acbeteur, 11 nous fait la ttta. 

9. II eraint que nous donnlons da nauTaises habitudes 

aux clients, 

10. D 'autre a fois, 11 a paur qua nous las d£couragions, 

11. Que Toulaz-Toust ce n*ast pas facile de dirlgar una 

grosse entraprlsa . 

12. Cast £fal^ J'aimarais blan qu*il nous dlsa axacta- 

mant ca qu*il Taut. 

aappl^iiant i 

Un liger accent fitrangar donna du charae i la 

conversation. 
II fait des coBpliments k toutes les fesmas. 
Voili la cl* de mon auto, 

II connaft las boftas da nult las plus chics. 
Toutes les fenmes sont flatties quand on laur 

fait das complimants. 
Un long cortige de chars fleuris defile & 

CarnaTal • 
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3. McQutem at ffipita^ ' 

Verbes eonme dire (&ti snbiQnetif) i 

11 fAut qua je Ittl dise da vanir, 
II vast mlevx qti*il na dise rian. 
Elle vaut qua no^s disioni bonjoor i sai 
parent 1. 

Ja pr6f4rarals qua vous na dlslaz rlan. 
II ^oudrait que les ilkvms disent quelqua 
chose en frangais» 

Condulra - construlra* 

Verba s eomwa ierire i 

II faut que j^icfiTe i ma famaa, 

II faut qu'il nous ecrive, 

II faut qua nous icriTlons, 

II faut que vous fieri vie 

II faut qu'ils icrivent, 

S'inscrira^ 

Verbal eomma connaftre i 

II ast possible qua Je connaisse catta dame. 
II est possible qu*aila vous connaisse. 
II faut que nous connaissions teaucoup de cboses* 
, Je suls content qua tous las eonnaissiei. 

II est enchanti que las AliTes connaissent das 
Pran^ais. 

Nattre * paraftre. 



4, Ecotiteg et ripita^ : 

Craindre Cconjugui conrae plaindre)i 
Je Grains la plule, 

II craint que vous na conprenlez pas. 
Nous cralgnons qu'll ne compranna pas. 
Vous cralgne^ qu*il parte, 
lis craifnent de ne pas avoir la temps. 
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5. Riponde^ av^ qtiestioiis coaae indiqyi i 
Exempla t 

Craignez'^vous qu*alle tim voum attenda pai? 
- Ouit Je cralns qu'elle ne m'attende pas, 

1, PrAf Arez^veus qua nous parlions fran^als? 

2, Voule^-^votis qua notis disiona bonjour a vqi aiBia? 

3, Ist^il n^caiiaira qua vous vendie^ votre auto? 
4* Acceptera-*t-il que noisa p^anlons aa voiture? 
5* Sara«t-il content que nous mllions le voir? 
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WiCITATION DU DIALOGOT ET CONVIRSATION 



1 . Ree i tjz Im dialo^e . 
2^ Maoutmm at gipfitez s 

Un jaune Amiricain qui arriva en France aura sans douta 
envie da connaJttre dei gargona at daa fllles da son tga. S'il 
vmut a^plr du snccis auprds das Jetinas FranQaisaSf il faudra 
qu^ll parle assaz correctamant la langue, Capandanti un Ifigar 
accent donnara plus da charma k sa conversation. 

L^una das cl4i du succis est d* avoir une voiture Cde sport 
da prifirenca), Quand il aura un rendaz-vous, il vaudra miaux 
qu*il s*y rende en avance et qu*il attande avac patience la 
Jeuna filla qui sera sans doute en retard, Quand alle arrivara, 
il fatidra quUl se dfiptfche de lui faira dei compllmants sur sa 
robe at qu*ll paraisia fibloui par son ilftgance/ 

llle sera anchantfia quHl sa nontra prfivenant, qu'll lui 
ouvre la porti4ra, qu*ll s*inquiita da savolr si ella est blen 
assise et quHl pritande connaftra un rastaurant ou une bofte 
de nult tris chic elle sera ttis flattie quHl I'ammine. 

3, Ripondaz aux guastions g 

1, De quol un jauna AnSricain qui arrive an Franca aura* 

t-il sans doute envle? 

2, Faudra-t-il qu'il parle corractenent le fran^als? 

3, Qu^aat-ce qui donnera plus da charne k sa convarsatlon? 
, 4* Bst-11 nficassalra d'avolr une voiture? 

5, Quand il aura un rende^-vouSf est-ce qu*il vaudra mieux 
qu'll s*y rende an avance? 

6* Paudra-t-11 qu'll attande avec patience? 

7, Qu*ast-ce qu*ll fera dSs qua la Jeune filla arrlvera? 

8* Paudra-t-11 qu'il paraisse ibloul par son ilAgance? 

9. De quol sera-t-alle enchantia? 

10^ Qu»est-ce qu*ll devra pritandra connaftra? 

11, De quol sera*t-elle flattie? 

12, Las Jeunas flllas sont-ellas tou Jours en retard a 

laurs rendez-vous? 

13, Les Jaunas Amiricalnes sont-elles dlffirentes des 

Fran^alses an cala? 

14, Les Jeunas fllles ainant^ellas les compliments? 

15, Ist-ca qu'un ligar accent itrangar est souvant agriable? 
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EXERCICTS ORAUX IT OOmmRSATION 



ChMumz 1% phrase comaa indiqui i 

P^vtir 11 faut que vous partiaz. 

La p rof#ssaur g L^ilAva i 

attendre ii faut qua vous attendiez, 

allar a Paris 11 faut que vous alliaz 4 Paris. 

Parler frangals - vendre votra maison - r4pondra aux 
questions • dire bonjour au comraandant - dornir •* paraftra 
content - restar ici - icrlre au eomnandant - eonduira 
lentamant • sa laver tdt - prandra la train. 

2* CTiangaz la phrasa comme indiQui i 

Nous at tendons, 11 vaut nlaux qua nous 

attendions . 

Bile parla franQais. II vaut mlaux qu'alle parla 

fran^ais* 

La profasseur i L^il&va i 

II paraft enchanti. Il vaut mieux qu>il paralssa 

enchanti, 

Vous condulsa^ 11 vaut ralaux qua vous condulsiaz 

lentamant. lantafflant, 

II se rapose - Je dors - nous sortons ca soir - Ja rSponds 
a cetta lettra - ella apprand la francals - Ja dis qualqua 
ehosa - vous vous couchaz tat - nous lui icrivons - nous pre- 
nons das vacances - vous allaz ehaz lul, 

3, Changaz la phrase comme IndiguA g 

vouloir II vaut qua vous alliez chaz lui. 

La profasseur i L>ilAve i 



■f II aima qua vous alllaz chaz lui. 

priferer 11 prifera qua vous alllaz chaz 

liii. 

craindra ^ ttra content d£sirar - damandar - attandra * 
avoir paur - ragratter - accepter. 
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4, Umttmz la phgase au nfegatif i 



II aima qua vous lti;i 
t£l£phonlaz, 

prQfasaaur i 

II faut qua tdui 

dormlez* 
Bile est eontenta qua 

nous sortlons . 



II n'aima pas qua vous lui 
tiliphonia^. 

II na faut pas qua voua 

Ella n*ast pas contanta 
qua nous sortlons » 



5. 



Ja ragratta qu'll vanda sa malson, 

Ja vaux qua vous partial. 

II est nieassaira qua Ja rasta. 

Ella aceapta que nous I'inTitions. 

J*aimarais que vous rastiez* 

Je comprends que vous achat le^ 

cette voitura. 
Ella a peur que ja condulee. 



Qiangaz la phrase comma l^igui i 
II nib comprend pas. 



La professaur i 

llle ne m^invita pas. 

Vous iia dormaz pas 
assaz. 



Ja cralns qu*ll na comprenne 

pas^ 

L^tlftve i 

je cralns qu^alle ne m* in vita 
pas* 

Ja crains qua voua ne dormlaz 
pai assaz* 



II ne travaille pas assa^* 

Blla n* attend pas. 

II ne r£pond pas. 

II na dit pas cm qu'il pensa, 

Vous ne compranez pas la le^on. 

II na nous icrlt pas« 

II va a l^ficola, 

II na prand pas sas midicamants 
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La Cafnaval Nice 
Gilbart at Pfan^ois sont an vacancas but la Cdta d'Aauf i 

- VoulaE-vawi qea nous alliona an Italia, Francois? 

- Vous aavaE, Ja pri£4ra qua nous rastloni pins lengteEip:^, 
aur la cata, cala nous parinattrait paut-tftra d»sllaff au tm^ 
naval da Nicaf c»aat qualque chosa 4 voir, ca long cortdfe 
da chars flaurls qui diflla Placa Massina, ainai qua les 
spaetataura at las groupas cestum4s qui accompEfnant sa Ma- 
Jaata Carnaval at sa lancant das confetti, 

11 faudra, bian aflr, qua noua asslstiona i la batailla de 
fleurs sur la Profflanada das An|lala avac cmm charmantas Nl- 
50j.aas aux robaa colorias montiea sur das volturas totitaii 
eouvartas da flaura. J'ainarals aussi qua nous allions dans^r 
la soir, apris la spactacla daa fauK d^artlfica, 

- Ja crola qua vous nUva^ convaincti^ J'al paur qua nous ne 
voyiona pas 1' Italia catta annAel 

7# Rfipondaz aux guastiona i 

1. OA Glltert proposa-t-lJ. d^allar? 

2. M Prangois prifira-t*il raster plus lonftemps? 

3. Qu'est-ea que cala leur peraiettrait da faire? 
4* OA la long cort4ga da chars flaurls dAfila-t*ll 

pendant le carnaval? 
5, Par qui sa Majastfi Carnaval ast-ella acconpagnie? 
6^ Qua font las apactataurs at las groupea coatumSs? 

7, lat-ca que l»on f#te carnaval aux Itats-Unis? 

8, Le carnaval de la Notsv^lle-Orliana est-ll aussi 

cilibra qua le carnaval da Nice? 

9, A quoi faudra-t-il que nos deuK amis aaalstent ansuite? 

10. Oft aura limu la fameusa bataille da fleura? 

11. Comment s'appallent les habit anta de la vllle da Nice? 
12^ Qua porteront laa charraantes Nl^olsas 4 I'oecaalon da 

catta batailla da fleurs? 

13, Comment saront lea voitures? 

14, Y aura«t-il un spectacle de feux d 'artifice? 

15, Oa Francois almaralt-ll aller apris cala? 

16, Ist-ca que Francois a flnl par convaincre son ami 

Gilbert? 

17, Da quoi Gilbart f-t*-il paur? 
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LECTURE 



M. Chiyot 6crit a son amly M> Berthlaf 

Chmt ansif 

Nous avona lu votra lettra avec beaucoup da plaisir^ 
Nous aspirons que vous ites toujours en bonne aanti alnsl 
que votra familla. Nous somtnas contenta que voa affaires 
aillent bien at qua voi anfants vous donneat satisfaction. 
Nous ragrettons qua vous n^6criviez pas plus aouvent^ isais 
nous aavons eosiblen vous dtes occup£s« 

Chez nous, tout va bian igalament. Nous attendons avac 
iiDpatianee que notre fille afnie termina ses itudas^ Nous 
aspirons qu'alla sera racua a ses exaaens. Nous disirons qua 
yous assistlaz k la soiree que nous donnarons pour fdtar son 
succeSf voua pourraz paut^tftra passer qualquea jours avac nous. 
Marthe a beaucoup travaille. Bile mirite certainement son 
dipldme. Apria las examenSf nous voulons qu'ella pranne da 
longuas vacancas. Ca sera utile d 'avoir une doctoresaa dana 
la famille« 

Merci pour lea renseignements sur cette maiaon que nous 
voulona acheter. Ja trouve qua c'est une affaire intirasaante^ 
mais ma femme veut absolument que vous obteniae pmir nous un 
rabais da 10% sur le prix demairfi. Bile panae qua c'ast la 
iQolndre des chosas puisque nous paierons la maison conptant. 
Vous savez connQent sont les fenines! 

J'alme beaucoup I'emplacaraent da cetta maison, Non aau- 
lement alia donna sur la plage da Pouras, mals alle est k dix 
minutes da marche da votre maison d'iti* Nous pourrona done 
noua voir souvant pendant las vacances, Ce n'est pas une tris 
grande maison, mais ses deux chambres 4 eoucher nous auffiront. 

Je vous 4cria pendant l*heure du dijauner, II faut qua 
Je parte au travail maintenant* Germaina se Joint a moi pour 
vous adresser nos meilleures panaias ainsi qu'4 votre famllla* 

Votre ami, 

Eric Chigot 
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Ripondeg aiix quest ions ; 

1. A qui M. Chigot 4crit-il? 

2, Eat-ca qujil ripond k una lattre de son ami? 
3# Espire-t-il que son ami ^ at en bonne santfi? 

4. De quol M, Oiigot ast-il content? 

5. ^•est-ce que M, ^igot reffette? 

6. Pourquoi M, Berthler n*«crit-il pas plus souvent? 
7* Bst*ca que tout va bien ehe^ les^lfot? 

8. Qu*eat-ee quails attendent avee impatieBce? 
9* Qu'est-ee qu*ils esperent? 

10, Est-ce qu*ils fiteront le suceis de leur fille? 

11. Invitent-lla leura amis 4 cette soirfie? 

12, Est-ce que les Berthier pourront passer quelques 

Jours avec lea Ghigot? 

13. Qui eat Marthe? 

14, A-t-elle beaucoup travaillft? 

15. M6rlte-t-elle son dipldme? 

16^ Va-t-elle prendre das vacancea apris les exanena? 

17. M. Chifot est-il contMit d^avolr bient6t una 

dectoresse dana la famille? 

18. Pourquoi M. Oilfot ramercle*t-ll M. Berthler? 

19. Qu*eat-ce que lea Chigot veulent acheter? 

20^ ^*est-ce que M. Oiigot pense de cette maison? 

21, Que veut absolument Ktae Chigot? 

22^ Pourquoi veut-elle ce rabais? 

23^ Oiigot alme-t*ll l^enplaceinent de cette malson? 

24. Sur quoi doane-t-elle? 

25. Est-^elle loin de la malaon d'4t6 des Berthier? 

26^ Lea Berthier et les Chigot pourront-ils ae voir 
souvent pendant lea vacancea? 

27. La maison eat^elle grande? 

28. Sea deux chambres suffiront-elles aux Oilgot^ 

29. Quand M. Chigot 4crit-il a son ami? 

30. Paut*il qu^ll parte maintenant? 

31. (^'eat-ce qu'il tdresae i. son ami? 
$Z, Miriterez*vous votre diplflne? 

33. Pttarez-vous votre succes aux examens? 

34. Y a-^t-il une doctoreaae dana votre famille? 

35. Paut-il que noua partiona naintenant? 
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IXERCiaiS DB COmniRSftTION 



1* s'il faut qua nous parlions f ran gals mn 

2^ a'il eat poasible qu'il sorts ee ioir^ 

3. al BBB paranti danandant qu^il laur icrlva. 

4p pourquol la profaaiaur vaut qua nous psrlione 

fran^aia an claaaa. 
5, ©u 11 prifira qua noua dfnlona ce aolr^ 

6^ s*il cralnt qua laa llivaa na comprannaxst paa 
la la^on, 

7. si la profaaaaur attand qua laa ilftvaa r£pondant 

i aea quaationa. 

8. s'il vaut niaux qua laa 6l4vas apprannant laura 

lagons. 

9. quand la profaaaaur vaut qua nous alliens le 

voir. 

10, i qualla haura 11 faut qu*ll sa liva la satin. 
Repondaz aux quastions g 

1, Ist-ca qu'il voua arrlva d'tftra furiaux? 
2^ Contra qui itiaz-voua furiaux ea matin? 
3. Ist-ca qua ga vous ast egal d •avoir da 

nauvaiaaa notaa? 
4* Est-ca qua 9a voua aat figal qua voa anfuta 

partant an vacaneaa? 
5* La cei^iaandant voua a*t-ll appali dana aon 

5. buraau ca matin? 

6. Avaz-voua raqu ua coup da fll du eommandant 

ca natin? 

7. La profaaaaur voua a*-t-ll fait daa raprochaa 

ca matin? 

8^ Pal tea- voua das raprochaa i vos anfants quand 

lis travalllant? 
9* Aimaz-voua qua voa anfants prannant daa 

Inltiatlvaa? 
10, Est-ca qua voua vous rialfnaz facllamant? 
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11, Etea-veus r4sifn4 & raster chez vons 

pendant ce week-end? 

12, Bst-ce qua voua faltes la tfta quand 

voum n*#tas pas content? 
13p Craignaz-voua que la guerre 6clate 
bientdt? 

14. Votre feinffle craint-elle que voum n'appre- 

nlez pas la frangali? 

15. Eat-ce que vous vous dicouragez facilement? 

16. Est-11 important que va\is prenie^ de 

bonnes habitudes en fran^ais? 

17. Ripondez«vous tou Jours cor rec tenant i 

mas questions? 

18. AureE-voua toujours un liger accent en 

fran^ais? 

19. Est-ca que cat homme a una convarsation 

intfiressante? 

20. Ou est la clfi da votre volture? 

21. Qui est-ea qui dlrlge cette icola? 

22. ArriveE-vous toujours en claase en avanca? 
23* Ave2L-»voui beaucoup de patience? 

24, L*6ligance da cette dwa voub iblouitt 

n'est-ca pas? 
35. La solail vous 6bloult-ll? 

26, Avaz-vous ibloui las professaurs par voi 

rAponsas? 

27, Faitas-vous teaucoup da compliments aux 

femmes? 

28, Les fammes aiment las compliments, n*ast-ce 

pas? 

29, Pre tender -vous que vous compranaz la 

franjais? 

30, Y a-t-il beaucoup da boftas da nuit k 

Washington? 

31, Connaissez-vous toutes les boitcs de auit 

de Washington? 
Donnez*-vous satisfaction k vos professaurs? 

33. AimeE-vous 1 ^emplacement de cette 4cole7 

34. AveE-vous quelquefois de mauvaises pensies? 

35. Les ilSves se lancent*ils des confetti an 

classe? 
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DEVDIRS 



1, Eit^il ifflportant qum votts appreaia^ 

bl#ii toutaa voa legoni? 

2, Paut-li que voua paraiaiiez iblotil 

quand votre femma a una nouvalla robe? 

3, Vos parents digirant'-ila qua voua leur 

icrivia^ riguliirattant? 

4, Arriva-t-11 qua las AlAve^} attandent 

la profasaaur? 

5, Votra famme airaerait-»alla qua nous 

alllona anaanbla au einima ca soir? 

6, Prif4reriaz-voua qua nous passlona cha^ 

vous 4 lapt heurea? 

7, A-'t-il damandi qua vous lul nontria^ ca 

doasiar? 

8^ Ist^alla contanta qua Ja I'invlta? 
9, II ast disoli qua Ja na la conpranna pas, 
n*aat*ca pas? 
10, A-t-il accaptfi qua j'aminina ma flancfta? 

2. Conpoaitlon fieri ta i 

Bxpllquai dans una lattra 4 un ami tout ca qua 
voua davaz falra pour apprandra la fran^ais. 



LA BrAGUB DU JOUR 



Un ivrogna antra dans un oaf 4 at deraanda I'annualra 
tfilephonlqua qu*ll conaulta flevrausafflant , 

- Qu^aat-ca qua vous oharchaz? dananda la f argon, 

- Won adrasse. 
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NOTBS GRAMMATICALIS 



,-1, ii: • «"^J«nct*ve IS required in a dependent clause 

wnen tne nain clause expresses a necessity, a possibility, 

a doubt, a will, an expectation, or an emotion such as fear 

I'gJf y» clause may be an impersonal form (page 97, 

II faut que nous parlions francals. 
Wt must speak French. 

or a personal form (page 99, § 4)j 

Je veux que voua parlies francais. 
I want you to apeak French. 

V^i subjunctive stem of regular verbs is the same 
as that of the plural persons of the indicative present The 
subjunctive endings are: 

11 faut que Je part-e 
quHl part-e 
que nous part-ions 
que vous part-lez 
qu'lls part-ent 

?• 4^££ Md verbs like prendre have irregular sub- 
junctive forms (page 99, § 3)s* 

11 faut que J'aille chez mon oncle. 
11 est possible que Je prenne I » avion, 

4. Thm subjunctive may indicate a past, present, or 
future actioni 

Hler, J»avais peur que vous ne ra'attendiez pas. 
Yesterday, I was afraid you would not wait 
for me . 

Maintenant, il faut que J»aille k la poste. 
Now, I must go to the post office, 

Demain, il est possible que nous restions en 
classe Jusqu'i cinq heures. 
ToBorrow, we nay stay In class until five. 
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5. Tha verb craindre is conjugated lilce plaindre or 
Jolndre (page 104, § 4)t ^ 



llle cralnt le solell, 

9ie is afraid of the lyn. 

Notis eraignons que vous 
n»arrlvie^ pas 4 temps. 
We are afraid won^t 
arrive on time. 
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VOCABUIAIRE 



abaolument 
un accent 
adresser 
appeler 
apporter 
en avance 
una batallle 
tin char Cde cortege) 
un charme 
colore 
un compliinent 
una conversation 
correctemant 
un cortiga 
un coup de fil 
couvart Cde ) 
craindre 
dacouragar 
un dipldme 
dirlgar 
un dossier 
ebloulr 

con J, lllca f inif 
una elegance 
un erapiacainent 

#tre recu a un axamen 
fai ra das raprochas 
faira la t^ta 
ft tar 
flatte 
f lauri 
furiauK, ae 
una habituda 
une initiativa 
lancar 
16 gar 
Sa Majaste 
une marcha 
meriter 

nioindra (la, la) 
una patiance 
una pansfie 



without fail, positively 
accent 

to sand, to addraas 
to call 
to bring 
aarly 

fight, battle 
float 
charm 
colorful 

complimant , congratulation 
conwriation 
correctly, proparly 
pagaant 

call Ctelaphone) 
covered (with) 
to faar, to dread 
to discourage 
diploma 

to run, to head (a business) 
fila, papers 
to da^i^la 

elegance, sffiartnass 

location, sita 

to pass an axafli 

to reproach 

to maha a long face 

to celebrate 

flattarad 

dacoratad with flowers, in blossom 

furious 

habit 

initiativa 

to throw 

slight, light 

His Majasty 

walk 

to deserve 

the least, the slightest 

patianca 

thought 
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de prifirence 
prevanant 

se resigner 

un reproche 

tsn resta 
una satisfaction 
siif f ira 
utila 



preferably, in preference to 

considerate t thoughtful 

to resign oneself 

reproach 

re it , remainder 

satiif action 

to be lufficient, to be enough 
useful 



Expression Idiomatigua 



m'est egal I don't care, 

it's all the same to me 
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l^mRCIOTS DE PERCBPTION 

M, Marechal se rend atj btiraau dt Tfuffatjtf 

1* Croyez-vo«a que M. Truffaut aera biantdt icl? 
2* Non, je nm croia pas qtj'il Vienna au jo«rd »htii , 

3* Pourtant, il voulait que Je sois icl k huit heures^ 
4, Je suis disoli, II a dfl oublier votre reudez-vous. 

5* H faut absolument que je le vole* 
6* Pouvez*vous revenlr demain? 

7, Non* Croyez-voua qu*il alt le temps de me voir 

aprea-demain? 

8. Oui, je suis sflr qu*il pourra voui recevolr jeudi , 
2. Ecoutez et rip4te;g i 



Croire , penier negative or que + aubjunctlve (optional) 
or #tre sflr interrogative 



Je ne crois pas que le directeur parte ce soir* 
II ne pense paa que Paul ailla en France cet et4. 
Je ne aula pas stfr que vous me cempreniez^ 

Cr©yez-vous que lea ilaves coraprennent la 
la ^on? 

- Non, Je ne croia pas qu'lla la coraprennent. 

Etes-vous sflr que le directeur parte ce aoir? 

- Noni Je n'en suis paa attr* 

PenseE-vous quails aillent en Prance? 

- Noni Je ne penae paa qu'ils y aillent. 
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3* BcQytaz at gipi te^i 
Bttet 



II faut qua Ja soia k l*6cola 4 huit heurea, 
Ja na erols pas qu'il aolt icl* 
II faut qua nous soyons a la gara dans dix 
minutaa . 

11 faut qua vwb aoyaz da bona illvaa* 
Ja ne eroia paa qua caa ilftvaa soiant 
parasaaux « 

Ofl faut-il qua voua soyez k hult hauraa? 
- II faut qua nous soyons 4 I'ficole, 



Avoir: 



II na pensa pas qua J^aia la tamps, 
Ja na crois pas qu'il ait baaucoup d'argant, 
II aat contant qua nous ayona una vaitura, 
Ja na suia pas stfr qua voua ayaz la tanpa« 
Ja na crois pai qua las il4vas aiant baaoin 
da laura livras^ 

Etaa-vous aflr qua nous n'ayons pas baaoin 
da nos livraa? 
- j*an aula stir* 



Savoir: 



II faut qua ja sacha la dialogua , 

Ja na crois pas qu'il sacha ou vous ites* 

II vaut qua nous sachlons la lacon, 

II vaut miaux qua vous aachiaz la dialogua. 

II sa paut qu'ils sachant la francaia, 

Eat-il nieasaaire qua nous sachions la 
dialogua? 

- Oui c^ast nftcesaaira, 

Vanir t 

II faut qua Ja vianna ici tous las jours, 
Ja na crois pas qu'il vianna ca mating 
II ast possibla que nous na vanions pas 
danialn . 

Ella na ^ut pas qua vous vania^ avac nous« 
Ja n'aiinarais pas qua las anfants vlannant 
avac nous* 
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lst-11 possible que voua veniez ft l»4cole samedi'^ 

- C*eat possible ^ 

Croyez*voys que Giaile tienne 4 venir avec nous? 

- Oulj je croii qu'elle y tient^ 

Voudriez-vous que vos enfanta devlennent dei offlciera? 

- Oul, j^aimefais qu'ils deviennant des officiers* 

Devoir i 

II est possible que Je dolve aller ft Paris 

pendant ce weeH-end* 
Je ne crols pas qu'elle doive itudler le 

latin, 

Je ne pansa pas que nous devions faira tous 

ces exercices. 
11 est possible qua vous deviez allar la 

chercher ft la f ar e . 
Ja ne suis pas sflr qu'ils doivent apprendre 

le dialogua* 

Croyei-vous que nous davians faire tous ces exerclces? 

- Non, Ja ne le crois pas. 

Race voir t 

II faut que Ja resolve cat argant avant la 15, 
Ja na crois pas qu'elle recoive ma carta 

avant son dfipart, 
11 ast possibla qua nous racavions une lattre 

ce soir , 

Ja suis content que vous racevlaz de sas 

nouvallas da temps en temps, 
Ja ne crois pas que tous las 4leves reqoivent 

ce magazine. 

Croyez^vous qu'il regoive tant d*argant7 

- Nont Je ne crois pas qu^ll en receive autant. 

Boire t 

13 faut qua Je bolva ca midicament, 

Ja ne crois pas qu'll bolva, 

11 veut que nous buvlona ce caffi. 
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II faut qtie voua byviez beaucoup, 

Je ne croia pag qu'ili boivent du vin , 

Croyez-vous qu'll boivei 

^ Non, je ne crols pas qu'll boive? 

Verbes comma voit i 

11 faut qye Je vole le profesaaur* 
Je ne crois pas qta'll noue vole da la-bas* 
Ja na suis pas str que nous voyions las Durand 
a Paris. 

11 faut qua vous voylaz la commandant tout 
da suite. 

II est possible qua les il4vas volant le 
commandant ca soir, 

Est-il nicessalre qua nous voyions M, Durand? 
- Oui, 11 vaut mlaux que nous la voyions * 

4. Rftpondaz comma indiqufi i 

Exemplar 

Croyez^vous qu^alle vlandra? 

- Non, Je na crois pas qu'alla vianne, 

1, Pansaz-vous qua j 'aural la tampa? 

2, Croya^-vous qu^il ast chaz lul? 
3* Etas** vous sflr qu*ll bolt du vin? 

4, Pense-t-ll qua nous davons itudlar le 

latin? 

5. Croyez«vous que nous recavrons una 

lattre ca soir? 
6* Etas-vous sflr qu'lls sont contants da 
leur travail? 

7, Croyez-^vous qu'il nous recevra damaln? 

8. Crolt-ll qua ja la vols tous las Jours? 
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DIALOOTE 



Marcel is Luehy 

Marcel has spent a few days at his friend Btienne * 
He is going to take a trip to American 

1. It^a a pity you cannot stay longer. 

2. True, but 1 must be in Lyon on the 24th, 

3* I understand, you must be eager to begin 
your trip* 

4, And I have a thousand things to do, 

5, TOat's what I don't like in traveling, all 

these preparations « 
6^ I must get my passport, my visa and make 
reservations on the "France", 

7. Is your luggage ready? 

8* No* I must get ready and pack, 

9, Are you going to the United States alone? 

10. I asked Denlse to come with me, 

11. Oh, I didn't know that! Do you think she 

will go? 

12. Yes, she may go along with me. 
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PWIfflNTATION DU DIALOGUE IT EXERCICES SUPPI£KDENTAIR£S 
1 . Dialogue • 

Marcel a de la chance 

Marcel va faire un voyage en Amirique. II a d*abord 
passe quelques Jours che^ son ami Etlennei 

1, C'est domraafe que vous ne pulssie^ pas raster 

plus lonfteraps* 

2, C'eat vrait maia il faut que Je sois 4 Lvon 

le 24. - 

3* Je comprends que vous ayez htte de commencer 
votre voyage, 

4. Et j*ai fflille choses 4 falre. 

5, C'est ce que je n^aime pas dans lea voyages, 

tous ces preparatlfs* 
6^ II faut que j'allle chercher mon paasaporti que 
J'obtienne mon visa at que je ratienne une 
place a bord du "Prance", 

7p Vos bagages sont-ils prits? 
8, Non, 11 faut que Je les fasse, 

9* Allei-vous seul auK Etats-Unis? 

10, J^ai deinande 4 Denise de venir avec mol. 

11, Ah, Je ne aavals pas celal Croyez-vous qu'elle 

acceptera? 

12, Oul, il est possible qu*elle veullle m'accompagner . 

13, Quelle chance! 



2 . Suppliment ; 

Le profeaaeur a exlg6 que nous llsiona ce rowan. 
Des armes formldables menacent I'eKistence de 

1 'homme . 
Peraonne n'eat irreinplagable , 
Nous aomaea consclenta de faire des progrAs. 
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Les sQldats sont bien loges mt bien noufris, 
II faut que nous fa^sions das sacrifices pour 

notre pays, 
Vos professaurs sont dignes de confiance. 



BcQute^ at ripitei * 
Pouvoir : 

Elle na croit paa qua ja puissa dira c#la. 
Jm na suis pai sflr qu'ella puiiea vanlf avac nous, 
II aat poisible qua nous puiasions y allar , 
Ja na panae pai que voui puisaie^ tout prendre, 
Ja ne suls pas stfr qua las filives puissent sortir 
naintenant * 

Croye2--vous que ja pourrai vanir? 

^ No'Af je na croia pas que voua puiaaiez, 

Vouloir : 

II na eomprend paa qua Ja vaullle raster ici* 
Ja na croie paa qu*elle veuilie vanir avac nous* 
II na comprend pas qua nous voulions sortir 
avec Piarra , 

Ella n'eat pas sflre qua vous vouliaz la racavoir* 
Je fte penae paa qu'ils vaulllant dormir* 

Croyaz^vous que ^rmaine veuilie vanir avac nous? 
Non, ja na la crois pas, 

Pai re % 

II faut que Ja fasse mas bagages^ 

Je ne crois paa qu'll fasae tou Jours attention 

a ca qu'il dit, 
11 est possible que nous fassions cela un Jour* 
Je ne voudrais pas que vous vous f assies du soucl. 
II faut que lea Aleves fassant toua las eKarcices 

du livre. 

Croyez-voua qu'il fera cala? 

* Non, ja na crois pas qu'll le fasae. 
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4* Ripondez negativement aux quastiona i 

Ixemple: Croye^-vous qu'elle veuille venlr? 

- Non, je ne croli pas qti^elle veyille venir. 

1. CrO)^i-*vous qu'il puiasa venlr? 

2, Etaa-vous aflr qu*il fera attention 4 ms 

affaires? 

3* Croye^-voui qua Je paux tout prandre? 

4, Panaez-voui qu*ili faront tous leg 

axercicaa? 

5, Croyez-vous qu'elle ma fera das raprochas? 
6^ Croit-alle que ja vaullla tomber raalade? 
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RECITATION DU DIALOGUE IT CONVERSATION 



I* Reciter le dialogue , 

2, EcQutez et repitem le texte auivant g 

Dans lea couloira d'une grande entreprlae commerclale: 

* Bonjcmr, M* Poujade, Ou coutbz^voub ainsl? 

- Bonjotir Dulac^ II fmt que je vole le dlrecteur 

dans un moment et j*ai mllle choaes a f aire I 

- Tiensi Pourqiiol? Voua I'aveg vu hier* 

- II veut que je lui fasie le plan d'une nouvelle 

campagne publicltaire , 

- Ahy c'est vrait il m'en a parl6* II ae peut que 

VQus dev^lez aller aux Etats-Unli itudler les 
dernilrea mithodei amiricainea* 

- Voua croyez que M. Lafont aecepteralt de m*y 

envoyer? 

- Blen atlf, Je ne crois paa qu'il puisse prendre 

cette decision seulj inais al lea autrea adml- 
niatrateura aont d^accord 

* Voua devriez leur en parler k la prochalne riunion* 

- C*eat ga. Mala voua^ parlez-en a M. Lafont, 

- Je ne sals paa si je doia. 

- II est tria moderne, voua aavez, II a exigi que 

nous llaiona le dernier livre aur la publicite 
amiricaine* 

- Oui, il ae peut qu*il aolt en faveur de ce voyage. 

Si je vaia i New Yorki pourre^-voua m'lcrire une 
lettre d 'Introduction pour votre ami Buster Clayton? 

- Avec plaiair. 



3* Repondez aux questions i 

1* , Ofl se pasae cette conversation? 
2, Comment a 'appellant lea deux hommea qui 
parlent? 



131 

128 



Qui faut-il que M, Poujade vole? 
Qu^est-ce qu'il a 4 faire? 
Que desire le directeur? 



Le^directeur a-t-il parli de ce projet 

a M, Dulac? 
Se peut-il que M. Poujade doive aller 

auK Etati-Unis? 
Qui eat M. Lafont? 

lat-ce quUl acceptera d'envo^r Poujade 

en Amirique? 
Que fera Poujade aux Etata-Unia? 



M, Dulac pense-t-ll que Lafont puisae 

prendre la decision aeul? 
Qu»est-ce que Poujade demande a 

M. Dulac? 

Pourquoi M, Poujade hisite-t-ll a en parle 

a Lafont? 
M. Lafont est-il moderne? 
^*est*ce quHl a eKigfi? 

Est-ll possible qu^il solt en faveur de 

ce voyage? 
Qui est M, Clayton? 

M. Dulac pourra-t-ll lul icrire une lettre 

d 'intf oduc tion? 
Aviez-vous une lettre d ^introduction quand 

vous ftea arriv4 Icl? 
Les entreprisea amerlcainea font-elles 

beaucQUp de publicite? 
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EXERCICTS ORAUX ET CONTOR^TION 

!• Changez la phrase coima indique i 

II est icl, je ne croli pas qu'il soit icl. 

La profeisauf s L'ilive t 

Bile a de 1 ^argent. Je ne crola pas qu'elle ait de 

1' argent . 

lis viennent cm soir* Je ne croli pas qu'ils viennent 

ce aoir ^ 

II doit partir - 11 re^oit Paris-Match - Bile boit du 
vin - Elle le volt - II vetit venir - II salt la legon - Bile 
peut aortir - Elle a raiaon - Elle eit enchantee - Elle le 
fera - II fera beau - II sait mon nom* 

2* Changez la phraie comma indique : 

avoir tort Je ne pense paa que vous ayez tori 

Le professeur i L^elive ; 

#tre malade Je ne pense pai que voua soyez 

malade, 

aavolr tout Je ne pense pai que vous sachiez 

tout. 

Avoir le temps - pouvoir partir * devoir reeter - falre 
attention a ce que Je dis ^ venir avec nous * recevoir sa 
lettre avant lundi - boire tout le caf4 - vouloir tomber 
malade , 

3 , Changez la phrase conime indiqui s 

aavoir la le^on 11 vaut raieux que je aache la 

le^on. 

Le professeur i L'elfeva g 

faire mes bagages 11 vaut mieux que je fasse roes 

bafages. 
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revenir deraaln ii vaut mUux que Je revienne 

demain. 

Etfe a I'heure - savoir le francais - bolre du lait - 
envoyer cette lettre - avoir mon portefeuiUe - faire tous 
les ejcercices - retenir une place. 

^' Transforin ez en questions les phrases suivante s; 

Vous croyez que nous Croyez-vous que nous devions 
devons partir. parti r? 

Le pfofesseur ; L'elevei 

Vous ites sHr que nous Etes-vous sflr que nous ayons 

avons raison. raison? 

Vous pensez que nous Pensez-vous que nous soyons 

sommes enchantes. enchantes? 

Vous croyez que nous voulons cela - Vous ites sflr aue 
nous pouvons partir - Vous pensez que nous faisons une bonne 
artaire - Vous tftes sflr que nous savons tout - Vous croyez 
que nous somines en avance - Vous pensez que nous avons le 
tenps - Vous fites sflr que nous les reverrons blentat. 

5. Eeoutez et ripetez : 

- Alors M. Poujade 9a a march* avee Lafont hier' 

- Mais oui, M. Dulac, c'est lui qui a dit qu'ilfau- 

drait que j 'aille a New York. De plus, il voudralt 
que je parte le plus vite possible. 

- Vous en avez de la chancel 

- Ce gui est plus extraordinaire encore c'est qu'il 

desirerait que j»y aille avec ma femme, 

- Elle sera enchantie. 

- Probabiement, raais comrae elle est chez sa mere, il 

faut que je lui telephone immediatemeBt de rentrer 
a Paris. 

- Avez-yous beaucoup de formalltis a remplir? 

- Chii, il faut que nous renouveHons nos passeports, 

que nous obtenlons nos visas . 
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Et le voyage ra#me? 

Juitementf je coura k I'agence da voyage, Lafont 
VOTdrait que notia preriions une ligna amArlcaine. 

* II eat possible que vous ayei a attendra un peu, 
11 y a beaucoup da monda qui voyage maintenant « 

- Oui^ raais si tout va bien, nous serons 4 Naw York 

la semaine prochaine * 

- A propos de la lettre a Buster Clayton, il sm 

pourrait qu*il ne solt pas 4 Naw York en ce 
moment I mais Je vous donna rai una llste d'amis 
auxquels vous pourrez tilephoner, 
^ Mercl bien M, Dulae, il faudra que ja vous envoic- 
una carte postale d'Amirlque! 

6 , Reponde^ aux questions ' 

1. Que daniande M. Dulac i Poujade? 
2^ Qu*ast-ce qu'a dit Lafont? 

3* M. Lafont voudrait-il que Poujade parte le plus 
vita possible? 

4, Que pensa M. Dulac? 

5, Qu*est«ce qui est extraordinaire, d'apria M, Poujade? 

6, Ave c qui M. Lafont voudrait que Poujade aille an 

Ami ri que? 
Ou est Mme Poujade? 

8. Que faut-ll que M, Poujade lul dise? 

9, Les Poujade auront*ils beaucoup de forinalitfis 4 remplir? 

10, Que faut-il qu'lls renouvellent? 

11, Que faut-*ll qu-ils obtiennent? 

12, 04 M. Poujade court-il? 

13* Quelle ligne aerienne Lafont vmidralt-il que les 
Poujade prennent? 

14. Est'il possible que les Poujade dolvent attendre un peu? 

15. Quand est-ce que M. Poujade e spire ttre aux Itats-Unls? 

16. Se pourrait^il que M, Buster Clayton ne solt pas k 

New York la semaine prochalne? 

17. Qu»est*ce que M. Dulac donnera i M, Poujade? 

18. Que faudra-t^il que M. Poujade fasse en arrlvant k 

19. New York? 

19, Qu'est-ce qu'il enverra a M, Dulac? 

20. Quand vous #tes en voyage envo)^^-vous des cartes postales 

k YOB anils? 
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UECTURE 

L^education des enfants 

II fatjt que lei parents solent trea patients avac leura 
enfants. L>autorite est nicessaire/ maia il vaut mieux que 
lea enfants aient lUmpresalon d'ttre libres, II est possi- 
ble quHls f assent parfols dea bttiseSf mais, a'ils aont bien 
surveillfia, il est peu probable qu'ila tournent mal. II faut 
avant tout que les enfants aient un idial, C'est aux parents 
a leur donner get idial. 

II eat indispenaable que lea enfanta aachent dlstinguer 
le bien du mal et le beau du laid, A I'ecole at a I'egllsa, 
lea iducateurs lea aident i acquerir cea notiona, maia l»in' 
fluenca dea parenta est irremplagable . C*eat aurtout par 
IJexemple que les parenta montreront la bonne voie a leurs 
fila at a leurs fllles. Si las enfanta ont confiance en eux, 
ils croiront tout am quails diront. 11 ast absolument nfices- 
saira que nous sachiona gagner la confiance de noa enfants. 

La ttche d*eduquer lea enfants n^est pas facile, 11 faut 
qua nous ayona baaucoup de devouement at que nous faaalons 
beaucoup de sacrlficea, II eat bien stfr n4caaaaire que nous 
puisaiona loger, hablller at nourrir nos enfanta, tnais 11 eat 
bien plus Important qua nous aachlons leur donner une solida 
formation morale et aplrltuella. A catte condition seulemant, 
ils daviendront des hommes at dea fammes dlgnes da ca nom et 
capablea d'iduquer at de former a leur tour d*autres enfants. 

La monda a cartainement besoin de savants at d 'Icri'i^ina, 
mala il a encore plus besoin d 'educateurs, et lea parenta ne 
pauvent pas oublier qujlls sont les premiers fiducataura da 
leurs enfanta. A une epoqua oft das armea formidables manacent 
I'exi stance m#raa da l^homme, 11 eat plus important que jamais 
que chaque mire et chaque p4re solt consclant da son r6ie dans 
la continuation de la race humaine, 

Repondez aux questiona l 

1^ Faut-ll qua las parenta soient patients? 

a. L'autorlti est-alle nicaasaira avec lea enfanta? 

3. Vaut-11 raleux que les enfanta aient l*impreaaion 

d*#tre libra s? 

4. Lea enfanta font*-ils das bttlsaa quelquefois? 

5. Pauvent-lls tourner mal sHls sont bien surveilles? 
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6. 
7. 
8. 

9. 
10, 

11, Commant las parenta montreront-ila la bonne voia k 

ImuTB enfanta? 

12, Pourquoi aat-il neceaaalre que lea enfants aient 

confiance en leurs parents? 

13, Laa anfanta crolent-ila toujoara ce qua layra paranta 

diaant? 

14^ Eat-11 neceaaaira qua noua aachlona gagnar la con- 
fiance da noa anfanta? 

15, Eat^il faclla d*iduquar laa enfanta? 

16, Paut-il qua noua ayona beauooup de davouamant? 

17, Paut-11 que noua faaalona das aacrificaa? 

18, Eat^ll nicaaaaira que noua puiaaiona logar^ hablllaf 

at nourrir noa anfanta? 

19, Qu'eat-ca qui ast plua important que cala? 

20, Qua deviendroht noa enfants ai cetta condition eat 

remplia? 

21, De quoi aaront-ila capables? 

22, Da quoi la monda a-t^ll baaoin? 

23, Da quoi a-t^^il ancora plua baaoin? 

24, Qu^aat-ca qua lea paranta na peuvant paa oublier? 

25, Y a-t**!! das armas formidablea i notra ipoque? 

26, Eat-ca qu'eUai manacent notre axlatanca? 

27, Qu*eat-ce qui eat plua important qua Jamaia? 

28, Pourquoi ast-il plua important qua jamaio que laa 

homraea aoiant aains d'asprlt? 
29* La profaaaaur a-t-ll da I'autoriti? 

30. Faut-il qu'il spit patient? 

31. Avaz-voua confianca en voa profaaaeura? 

32. Avai-voua diJ4 de bonnea notiona de fran^ala? 

33. Pouvaz-voua diatlnguar le bien du mal? 

34. Lea aoldata aont-ila bien lofaa et bien nourria? 

35. Ist-ce que voua nourriaaei bien voa enfanta? 



Qu'eat-ca qu'il faut qu'ila aient avant tout? 
^i eat-ce qui doit leur donnar cet ideal? 
Qu^aat*ce qu'il eat indiapenaabla qua laa enfanta 

diatinfuent? 
Qui aat-ce qui laa aide 4 acquirir caa notiona? 
Peut-on remplacer I'influence dea parents? 
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EXIRCI^S Dl CONVERSATION 



1. k qtiella haure il faut que nous soyons 

4 I'icola* 

2. I'il vaut mieux qua nous ayons nog 

livres, 

3. si Im profeiseur vaut que nous sachiona 

la dialogue, 

4. s*il ast important que vous aachiaz le 

fran^ais* 

5. s'il faut qua vous ayez una voitura* 

6* s'il faut qua vous veniez i I'ficole 

tous las jours* 
7* s'il est posaibla qua vous raceviei 

una lettre ca aoir, 

8, s'il est bon qua las enfants boivent 

du lait . 

9, s*il aat vrai qu*ii vauille aller 4 

Paris . 

10^ s'il ast important qua nous puiasiona 
faire tous laa exarcicaa. 



Rfipondaz aux quastions i 



1, Avaz-vous htte da rentrer chez vous? 

2. Iraz-vous en luropa k bord du "Franca"? 
3* Avaz-^voua fini vos prfiparatifs de voyaga? 

4, Y a^t-il qualqu'un dans le eouloir? 

5, Avaz-voua un plan de la villa? 



6. Btas-vous an faveur d'une iducation 

s4v4ra? 

7. Eat-ca que vous axlgai que voa enfants 

obtiennent de bonnes notes k I'icole? 

8. Vos anfants font-ils baaucoup da bttiaes? 

9. Est-*ll important que nous ayons un Idial? 
10, Tous las parants devralant #tre dea 

fiducataurs, n'est-ca pas? 
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11^ Eit-ce qua vous travailie^ dans una 

agance publicitalre? 
12* Deva^»voua biantdt renouvalar votra 

parmis da conduira? 

13, Avaz-vous peur qua voi anfants tournant 

roal? 

14, Vos profaasaura aont»lla dignas da 

conf ianca? 

15, Avmm^vQum confianca an vos aupiriaurs? 

16, Las soldats ont-iils du divouainant pour 

leur paya? 

17^ jusqu*4 qual tge las parants nourriesent- 
ila laurs anfants? 

18. Laa armes modarnaa manacant^ellas I'axis- 

anca de I'honime? 

19. La puisaanca da a arnas nodernaa aat*-alla 

da plua an plus granda? 

20. Itas-vous prit k faira da a sacrifices 

pour voa anfants? 



21, Votra famine viendra^t-*alle voua charcher 

k quatre hauras? 

22, Croyez-voua que voua soyaz Irreropla^able? 

23, Oroya z-'vous que voua auraz de bonne a 

notlona de fran^aia quand vous quitterez 
cetta icole? 

24, Lea aavanta travaillant-ila pour la progria 

de la race humalne? 

25, Avez-voua confianca dana le progris scien- 

tifique? 



3, Su lata da coropoaition orala s 



1. Parle z-noua das priparatifa d'un voyage qua vous 

avez fait, 

2, Que penaaz^vous da 1 'Education das anfants? 
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DEVOIRS 

1* Traduigez las phrases sulvantes ^ 

1. I don't think you can do It, 

2, Are you sure we must do all the drills? 
3* You nust be here at 8 o'oloch tomorrow 

morning « 

4, It ia likely that she will want to come 
with us« 

5* It is Important that you prepare your 
luggage in time, 

2, Compogition 6critei 



BcriveE un dialogue simple entre la dlrecteur d'une 
grande entreprise et son agent public itaire , 



LA BLAGUE DU JOUR 

Un midecin tombe en panne dans un village. II fait venir 
un faragiste qui ouvre le capot et re garde toutes les pieces 
pendant une demi«heure, 

- Bcoutez, dit le mfidecin, Je pouvais soigner trois ou 
quatre malades pendant que vous regardiez mon moteur. 

Le garagiste se re live i 

Peut-#tre bien, mais alors demanded k votre voiture 
oA ella a mall 
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NOIBS GRAMMATICAias 

1. "riia aubjunctive of many very common verbs is irragular, 
(page 119, § 2). For example i b 

11 faut que nous aoyons patients, 
Vfe must be patient. 

II faut que nous ayona I'air d^iewter. 
We must pretend we are liitening. 

2. a. Tiie subjunctive is used in negative and interrogative 
dependent clauses introduced by croire , penser or tftre sttr in 

the case of present actions* Cpage^ | 2 " " 

Je ne suis pas stfr qu*ii boive du lait. 
I am not sure he drinks milk, 

Croyez-vous quHl solt dafls son bureau? 
Do you think he is in his office? 

However* the future is used in the same dependent 
clauses for future actlonsi 

Pensez-vous qu*ll sera dans son bureau? 
Do you think he will be in his office? 

Non, je ne crols pas qu^il sera icl demain. 
No, I don't think he will be here tomorrow. 



in 
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VDCABULAIRE 



a bord 

a propel da 

acquirir 
tin adminlstrateur 
una aganca 

aller charchar 
una autorita 

avoir htta 
una btftisa 
una campagna 
una chance 

consciant 
una continuation 

un couloir 
una dicision 
un divouamant 

digna 

distinguar 
un educataur 

aduquar 

axigar 
una axistance 

extraordinaire 
una faveur 
una formaliti 

forma r 

humain^ a 
un idial 

indiapansabla 
una introduction 

irraniplagabla 

libra 

loger 

menace r 

mode rna 

moral 
una notion 

nourrit 

conj, comma f inir 
un pasaaport 
un plan 
un priparatif 

publicitaira 



on boards aboard 

ape akin g of, about 

to acquira 

adminiitrator 

agancy 

to bring 

authority 

to ba in a hurry^ to be aager 

aillinass, foolishne ss 

campaign, drive 

lucii 

aware 

continuity 

corridor, passage (*way) 

decision 

davotion 

worthy 

to distinguiah 

educator 

to aducate 

to demand, to raquire 
axietenca 

extraordinary, uncommon 

favor 

formality 

to form 

human 

idaal 

indlnpensable, nacaasary 
introduction 
irraplaceable 
f rea 

to houie 

to thraaten, to menaca 

modarn 

moral 

notion, idea 
to feed 



paaai 
plan 

preparation 
advertisement Cad J , ) 
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un t61e 

tin aacrifice 

tin savant 

apirittjelp alia 
una tteha 

tourner mal 
un visa 



race 

to fenaw 
role 

aacrlflca 

acholar, aciantiat 

ipiritual 

taak 

to go wrong 
visa 



Expra asion idiQinatiaiie 
il aa paut qua it is possibla that 
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IXERCICBS DB PIRCEPTION 



Ecoutez at ripetez i 

M, Taloudae et M, Fischbach parlent 6mm enfants de c 
derniari 

1, Bst-ce que vos enfanta travaillent bien, 

M. Piachbach? 

2, II la f aut . Ill partifont an vacancas 4 

condition quHls reusaiaaent k laurs axamana. 

3, Vous savaz bien qua voa enfant a font tout ca 

qu^lla peuvant pour que voua soyai contanta. 
4^ Dfitrompez-vouai 11 na aa paaaa paa una aamalna 
aana qua je aoia oblige da me ftchar* 

5. A molna qu^ila aoiant raaladaa le jouar de 

I'axaiuen, ja aula sflr qua tout ae paaaera 
bien, 

6* On ne aait jamala. 

7. Naturellemant , blan qu'ila aoient a^axcellenta 
ilev^a, 11a pauvent avoir une dif glllanca ^ 



Ecoutei at ripitez ; 



Bien que + aubjunctlve 



Bien que noua ayona le tempaj il vaut mleux que noua 

nous dfiptchiona^ 
Bien qu*ii ne pulaae rlen faire pour moi, j»irai le 

voir , 

Bien qu^elle ne m'icrlva pas, j*lrai la voir k Parla. 
Bien que Solange ne aoit pas trea jolle, elle a 

beau coup de gal ant a* 
Bien que voua ne diaiez rlen, Je sals ce qua voua 

penaez. 
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Je travaillarai jusqu^i niinuit blen que Je sols 
fatifu*. 

Nous feroBS una promenade b±en qu'll na faaae 

pas tria baau, 
II eiaaie de parler bien qu'il ne sache pas tris 

bian la frangais* 
Ja las inviteral bian qua ja ne lei connaisse pae 

bian. 



3. Bcoutaz at rip4taz i 



pour que , 

af in que * subjunctive 



J'ai parli lentamant pour qu*il me comprennep 
J'ai laisse un mot i ma famma pour qu'elle aacha 
ou je suli, 

Ja repate plusieurs^ fois chaqua phrase pour qua 

VQUs pulsslaz las comprandrew 
Ja laur ai ecrit pour qu 'lis na solant pas surpris 

de ma voir* 

fille 111^ a donni eon adressa pour qua Ja lui ecflve. 

11 nous a tilfiphoni ca matin afin que nous ayons 

le temps de nous preparar * 
J^ai apporti le journal afin qua voui la Hsie^. 
J^ai envoyi la lattra ce matin afin qu'il la 

regeiva demaln, 
Ja lui ai dit d'aller vous voir afin que vous 

I'aidiaz^ 

II ra'a apporti las fichas afin que je les ramplisse* 



4. Ecoutez at r6pita^ i 



a moins que + subjunctive 



Ja na las verral pas a molns qu'ils (ne) viannent 
Chez mol , 

Nous na pourrons pas allar au clnima k molns qua 
vous flnissiaz tout de suite vos devoirs. 
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Je na lui icrirai pas k moins qu'il tn'anvoie tana 
carta. 

111a ne pourra pas porter ca paquet a moina qu'il 
soit tres l6ftr * 

A molns qua voua voua levia^ tdt, voum seraz en 
retard, 

A moins qua vous la connaissie^ bien, vous ne pouvez 

pas lui dire ga. 
A moins qu'il fassa beau, noui resterons chei nous* 
A moins qu'il solt plus airaable, je ne iHnviterai pas* 
A moins qu'ils aient une difaillance, ils riussiront 

a I'examen, 

Ecoutez at repitez s 



a condition que + subjunctive 



II vous pritera sas livrea a condition qua vous soyaz 

gentil avec lui* 
II na dira rlen k condition que vous allia^ le voir 

tout de suite , 
Ja vous laisse ma voitura a condition que vous ma la 

randiaz a quatre haures. 
Ja veux bian quHl Vienna avac nous a condition qu^il 

n^an dise rien k parsonna. 
Bile veut bien qua je conduisa k condition qua je fassa 

tras attention* 

Ecoutez et repetaz g 



sans que + subjunctlva 



Je suis sortl sans qu^alle ma voia * 
Je ne peux pas faire cala sans qu»il la sacha * 
Ja doute qua nous pulsslons partir sans qu'il s'en rende 
compte , 

lis ne pauvent pas faire la raoindra bitlse sans que voub 

las punissiez! 
Je ne peux rien dire sans que vous paraisslai surpris! 
lis nous ont donni leurs places sans qua nous lea demandiona 
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DIALOGUE 



^t?g Hope It*s not Going to Rain 

Hanri Charbonnlar and Jacques Dupont talk about their 
vacation plans i 

1* Are you goinf to the country this yaar* Henri? 
2^ No, Althoufh we prefer the Gountryt ny wife 
and I, wa will go to the saa, 

3* To what place? 

4, To the Pyla, 

5, Lat^s hope the weather will be fine. 

6, Yes, Hope It^a not going to rain like it did 

last year, 

7, How long are you going to stay there? 

8, Until we have no money left^ that is to say 

three or four weeks, 

9, Your children are anxious to leave, I bet, 

10, Yest but while waiting to leave^ they must work, 

11, They have exams this year, don»t they? 

12, Yes, and I told them that we would go on vacation 

on condition that they have their diplomas. 
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PRESENTATION DU DIALOGUE IT EXBRCICIS SUPPUMENTAIRES 



1 * Dialogue ■ 

Pour'TO quVil ne plauva paa i 

Henri Charbonnler et Jacques Dupont parlent da leurs 
projats de vaeancass 

1, AHe^-votas k la campagna cat ite, Henri? 

2, Non. Bien que nous priferions la campagne, 

ma famine at moi, nous irons i la mar, 

3, A quel endroit? 
4* Au Pyla, 

5, Espirens qu*ll fera beau, 

6, Oui, Pourini qu*ll na pleuva pas comma l^annea 

darniAra , 

7, Combien da tampa y raiterez-vous? 

8, Jusqu^i ce que noua n^ayons plus d 'argent, c'eat 

a dire troia ou quatre aemalnes, 

9* Vos enfanta sont Impatients de partlr, ja parla , 
10* Oul, mais an attendant que nous partiona, il 
faut qu'ils travaillent, 

11, lis ont des examena oette annfia^ n*aat-ca pas? 
13* Oui, et je leur ai blan dit que noua irions 

en vacancea a condition qu*ila aient leura 

diplflmea* 



2 , Supp lenient % 

La parte de 1 'Algeria a 4t6 una tragldie pour la 
France . 

La General da Gaulle a conaulte lea Algeriena par 

un rifirendum, 
lis ae aont prononcea en favaur da la aeparatlon. 
L'Algerla produit das agrumea, dea cireales, du 

vin et des moutona* 
Lea Algerians aont muaulmans, 
lis parlent un dialeete arabe* 

La population algerienne eat concentree dana las 
plaines catlftrea. 

i-J8 
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3. Bcoutez et rlpitez ; 



en colere J^^qu 4 ce que vous ne soyez plug 
Eeoutez et ripetez f 




en attendant ^ subjunc^l^ri 

vision. regardarons la tile- 

Bn attendant que vous at-fi'v^a, 

de caf«. ^ arriviez, nous prendrons une tasse 



Scoutez et ripiteg; 



I potjfvu que + subjunctivej 



Pourvu que voJa sLsLrvos Ieco„f%''"" 
content. ® legons, le professeur serf 

Pourvu qu'il ne pleuve paal 
Pourvu qu'il aoit chez luif 
Pourvu qu'elle rfiusaisse a I'sxamenl 

148 



RECITATION DU DIALOGUE ET OONVERSATION 



Recitez le dialogue , 
Ecoutez et ripetezi 



A la prefecture de police, l^inapecteur Maigret et a 
adjoint Groaseti 

Grosseti Bonjourt chef. 
Maigret: Bonjour, Groaaet. 

Grosaet: Que pensez-voua de cette affaire de 
cambriolage? 

Maigret: Le moins qu*on puiase dire c^eat qu^elle 
eat arablgtfe, Bien que noua aachiona a 
quelle heure la banque a et4 cambriolee, 
nous aommes loin de savolr par qui, 

Groaset: Pour que noua pulaaions arriter lea bandits 
il faudra une longue enquite, 

Maigret: II faudra surtout se depieher! Je parie 
qu^il ne ae paaaera paa deux joura aans 
que le patron nous demande ou en sent 
lea chosea! 

Groaaet^ II faudrait travailler Jour et nuit afin 

qu^il aoit content, 
Maigret I C*est qaf II eat midi, allona manger un 

peu* 

Groaaetf Excellente idee^ chef, il faut que I'es- 
tomac soit content pour que le cerveau 
puiase travailler* 

Maigreti J'ai envle de polsaon, 

Grosset: J'en prendrai aussl a condition qu'il aoit 
frala. 

Maigret I Pourvu qu^il n*y ait paa trop de monde* 

Groaseti N'ayez pas peur, chef, noua avons tout 
notre temps , 
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3. Repondez aux questions i 



1. Ou se passe ce dialogue? 

2. De quelle affalra parlent-ila? 

3, Que repond IHnspecteur Maigret? 

4, Eat-ce qu'on salt a quelle heure la 

banque a ete cambrlolee? 

5, Sait-on par qui elle a ete cambrlolee? 

6. Que faudra-t-il pour qu^on puisse 

arriter las bandits? 



7. Qu*est-ce qu^il fatidra falre surtout? 

8. D^apres l^inspacteur Maigret combien 

de Jours se passeront-lls sans que 
le patron demande ou en sont les 
choses? 

9. Pourquol Grosset dlt-11 qu'il faudralt 

travailler jour et nult? 

10, Qu^est-ce quails decident de faire? 

11, Pourquol? 

12, Pourquol j d^apres Grosset, £aut-il 

que I'estomac aoit content? 



13, Paudrait^ll que vous travallliez jour 

et nult pour que vos professeurs 
soient contents? 

14, De quol I'inspecteur Maigret a^t-11 

envle? 

15, A quelle condition Grosset en prendra- 

t-il aussl? 

16, De quo! Maigret a-t-11 peur? 

17, Est-ce que Grosset est pressi de retourner 

au travail? 

18, Souhaiteg-vous qu'il pleuve pendant le 

weeh-end? 
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EXGRCICES ORAUX BT CONVERSATION 



Chanpez la phra.ge cnmni e indique ; 



Nous preferons la 
campagne * 

Le p r of e s s eu r * 

Nous n 'avons pas 

beaucoup d 'argent 
11 ne fait paa beau 



NoiJs^ i rons ? la mer bien que nous 
preferions la campagne," 

L'elev e i 

Nous Irons A la mer blen que nous 

n'ayons pas beaucoup d 'argent. 
Nous Irons a la mer bien qu'il ne 
fasse pas beau. 

Jean ne veut pas venir avec nous - II pleut - Je ne sais 
pas nager - Je suls fatigue - H fait froid - II y a trop de 
monde sur les plages - Nous avons du travail ^ Bile est frolde 



^' • Changes la phrase comme indique 
Voua #tes prit . 



Lg^ prof e sseuf I 

Vous savez votre 

dialogue , 
Vous arrives. 



J'attendrai ici jusqu'a ce que 
vous soye^ pr^t , 

L'eleva i 

J'attendrai ici jusqu'a ce que 
vous sachiez votre dialogue* 

J'attendrai lei Jusqu'a ce que 
vous arrivie^ , 



Vous revenez ^ Vous finissez votre travail - Vous revenez - 
II £ait beau - II ne pleut plus - Nous recevons notre areent ^ 
Michel revient - Elle prend ses medicaments - Vous me repondez 



3 • Chanfiez la phrase comme indique : 



Vou s lu i e c r 1 re z 
vous-m#me * 



II viendra a condition que vous 
lui ecrlviez vous-m#me. 
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Le profe sseur t Lyeleve i 

Je vals le cherchcr, II viendra a condition que J*aille 

le chercher , 

Jean n'est pas la, II viendra a condition que Jean 

ne soit pas la, 

Voua lul pritez votre auto - Je 1 'attends ^ Je finis mon 
travail » Je lui envoie un telfigramme - II peut parler fran^ 
<;ais - On ne bolt pas de vin - On ne dit rlen i Jgles - Vous 
venez auasi* 



4, Changez la phrase comme Indlque ; 

Vous voulez sortir^ Je resteral ch&z mol a molna que 

vous vou liez sortir, 

Le professeyr i L'eleve : 

II fait beaUs Je resteral che^ mol a moins qu'll 

f asse beau . 

Vous avez beaoin Je resteral chez mol a moini que 

de mol, voua ayez beaoin de mol, 

Vous m'lnvitez a votre rAception ^ Ma volture eat prfite - 
Voua voulez vous promener ^ Jacques revlent de Parla * Je 
reqoia mon argent Ma femme veut aortlr - Je finis mon tra- 
vail k temps, 

5* Chanpez la phrase comme Indique ; 

II n'est pas en Pourvu qu*ll ne solt pas en retard 1 
retard , 

Le prof e sseur * L^fileve : 

II r^uasit i l^examen* urw qu*il reuaslaae a I'exament 

II fait beau, i^ourvu qu*il fasae beau! 

Elle peut venir ^ Noua avona le temps - II veut venir - 
II a 'en va - lis ont 1 'argent - Vous eavei la leqon - II va 
mieux - II ne pleut pas. 
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6 . Changez la phrase comme indiQue : 



Je vais a Toulouse^ 

Le professeur i 

Je ne aula paa en 

retard , 
Nous pouvons vi slter 

la vallee de la 

Loire . 



II m*a prtte sa voitiire pour que 
j^allle a Toulouse. 

L'eleve i 

II m^a prite sa voiture pour que 
je ne sols pas en retard. 

II m^a prite sa voiture pouf que 
nous pulssions visiter lit 
vallee de la Loire. 



J'apprends a condulre - Nous aliens Chez ses parents - 
Je ne perds pas de temps - Je pars tout de suite - Je peux 
sortlr ee solr - Je vais a la plage - Nous arrivons a l^heure 

7, Bcouteg et repetez : 
Che re Madame Delpech, 

Blen que votre flls ne solt pas le mellleur elive de sa 
clasae, 11 n»est pas non plus le plus mauvais. II ne se 
passe pas un Jour satis qu*il fasse une bttlse, A eondition 
qu^il apprenne bien ses leqonj et qu*ll fasse des pfogres, il 
pourra rester a l*ecole* Nous le garde rons jusqu^i ce que 
vous decidle^ de l*envoyer ailleurs, A molns qu*ll fasse du 
bruit et qu*ll ennuie ses prnfesseurs et ses camarades, nous 
ne le ranverrons pas, 

11 pourra aller chez lul le dimanche pourvu que vous ve- 
niez le chereher. En attendant que Je puisse vous raontrer 
son travail^ je vous adresse un extralt de ses notes. 

Je lul ai dlt que vous viendrlez dimanche prochain pour 
qu'll soit pr#t quand vous arriverez, Je vous serais re- 
connaissant d *#tre Icl a huit heures afln que nous ayons le 
temps de parler plus longueraent de votre flls, 

Veulllez agreer, chera Madame, l^expression de mes sen- 
timents distlnguis. 



Le directeur de I'ecole, 
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8 , RepondeE aux questions ^ 

1, A qui le dlrecteur de l?4cole ecrit-il? 

2, De qui parle-t-il dans cetta lettra? 

3, Le fils de Mme Delpech est-il un bon eleve? 

4, Fait-il souvent des Mtises? 

5, A quelle condition pourra-t-il rester a 

l*ecole? 



6* Jusqu^a quand le directeur le gardara-t^il? 

7, Est-'Ce qu'll renverra la jetine Dalpech? 

8, Le Jeuna gar^on pourra-t-il aller chai lui 

la dimanche? 

9, Qu'eet-ce qua le diracteui' adresia a 

Mme Delpech? 

10, Qu'est-ca qu *il a dit au fils de Mme Delpech? 

11, Pourquoi lul a-t-il dit cela? 

12^ A quelle heure la directeur demande-t-ll 
a hbnm Delpaeh d '#tre a l*ecole? 

13* Pourquoi lui demande-t-il d ^ttre la a huit 
heurea? 

14* Croyez-vous que %ie Delpech sera contente 

da cetta lattre? 
15* Etea-*voua reconnaissant de ca que font vos 

professeura pour voug? 
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LECTURE 

L'Algerle 

Une des plus frandes tragedies dans I'hlstolre de la 
Prance est la perte de cet imtnense territoire qu'est 1 'Aleirie 
Depuis 1954, une mlnoriti d »extremistes cherchalt a obtenlr * 
par la Violence la separation de la Prance et de I'AlBirie 
Una armee forte de 500.000 horames ne parvenait pas a naintenir 
1 'ordre , 

En 1962, Men que la Prance ne soit pas vaincue, le General 
de Gaulle, President de la Republique, d4cide de mettre fin 
a une guerre sanglante qui dure depuis sept ans. II consults 
la population algerienne par un referendunj "afin que tous les 
habitants de ce pays puissent choisir eux-mtfmes leur propre 
destinee". Le 1^^ juillet 1962, une grande majoriti des Al- 
geriens s'est prononc« en faveur de la separation et 1 »Aleirie 
est devenue independante . 

_ Les Prancais d 'Algirie qui etaient 1.200 000 ont pr6£6re 
quitter leur pays. lis se sont etablis surtout dans le Midi 
de la France dont le climat ressemble au climat de 1 'Algerie . 

Le nouvel etat algerien a une superficie de presque 
2.400.000 Urn et une population de plus de 12.000.000 d •habi- 
tants. Cependant, la plus grande partie de cette 'population 
est concentree dans les plaines cdtieres. Les trois quarts 
du pays se trouvent dans le Sahara, un disert qui contient 
d 'import antes ressources petrolieres et minieres. Les villes 
principales sont Alger, la capitale, Oran a I'ouest, et Cons- 
tantme a I'est, 

En attendant qu'elle devienne un 6tat moderne et fort, 
I'Algerie a besoin de I'aide economique et technique de la 
France et des autres puissances occidentales. Sa production 
est surtout agricole: agrumea, vin, ceriales, moutons. Sa 
population augmente rapideraent et, a molns qu'elle ne deve- 
loppe considerablement son industrie, elle risque de se trou- 
ver dans une situation dangereuse, 

_ L»un des problemes auxquels le gouvernement algirien doit 
faire face est le probleme de 1 'instruction . Les Algeriens 
sont musulmans et parlent un dialecte arabe, mais I'enseigne- 
raent est donne en fran^ais. A condition qu»elle puisse donner 
a tous ses habitants I'iducation necessaire, l»Alg6rie peut 
devenir un etat important. 
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Reponde z aux que st ions t 



1, Est-ce que la parte de I'Algerie a ete 

une tragedie pour la France? 

2, Qu*est-ce que les extrfimistes cherchaient 

a faire depuis 1954? 
3* Ces extrfimistes etaient^ils nombreux? 
4, La Prance a-t-elle envoye beaucoup de 

troupes en Algerle? 
5* L'armee francaiae a-t-elle reussi a 

maintenir i'ordre en Algfirie? 

6. Que decide le GenAral de Gaulle en 1962? 

7* La Prance etait-elle vaincue? 

8, Qu^etalt le Geniral de Gaulle en 1962? 

9. Pourquoi consulte-t-il la population 

algerienne? 
10, Quand 1 'Algerie est-elle devenue Inde- 
pendantet 



11. Comblen de Fran^ala y avait-ll en 
Algeria? 

12* Sont-ils restis en Algerle? 

13* Ou se sont-ils etablis? 

14* A quoi resaemble le climat du Midi? 

15. Quelle est la iuperflcie de l^Algerie? 



16. Quelle est sa population? 

17* Ou cette population est-^elle concentree? 

18. Ou se trouvent les trois quarts du pays? 

19* Qu*est"Ce que c^eat que le Sahara? 

20. Que contient le Sahara? 



21, Quellea sont les villes principales 
d 'Algerle? 

22* De quo! 1 'Algerle a-t-elle besoin en 
attendant qu'elle devienne un etat 
moderne et fort? 

23* Qu'est-ce que I'Algerle prodult? 
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24, Est-ce que sa population augmente 

rapidement? 
25* Est*ce qu'elle risque de se trouver 

dans una situation dangereuse? 

25^ A quel probleme I'Algerie doit-elle 
faire face? 

27, Quelle langue les Algerians parlent-ils? 

28, Dans quelle langue 1 ^enseignement 

est-il donne en Algerie? 

29, A quelle condition 1 'Algeria peut-elle 

devenir un etat Important? 

30, Est^ca que tous les nouveaux etats 

africains ont les mimes probleme a 
que 1 'Algeria? 



31. Combien de tamps la guerre d ^Algerie 

a*t--elle duri? 

32. Ou se trouvent las grandas plalnes 

americaina s? 

33. Les Etat s-Unls produisent-lls das 

cereales? 

34. Quals sont las etats americaina qui 

produisent beaucoup d'agrumes? 
35* Eat-ce qua tous les Americaina peuvant 
acquerir 1 'education dont ila ont 
be soini 
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EXERCICES DE CONVERSATION 



Demandez a X : 

1. a^il a pu inviter ses amis sans que 

sa famme la sache. 

2. s^il fait tout ca qu'il peut pour que 

le professaur solt content. 

3. s'il va venir avec nous bien qu'il se 

senta fatigue , 

4. s'il attendfa ici jusqu'a cm que son 

camarade revienne . 

5. ca qu'il compte faire en attendant que 

ses enfants finissent leurs etudes. 



Pitas a M, X t 

1* qu^il peut prendre ma voitura a condition 

qu'il fasse attention. 
2^ qu'il peut re iter che^ lui a moins qu*il 

prefere vanir avec nous* 

3, de restar ici en attendant qu*il ait sa 

maison. 

4, qu'il peut venir a condition qu'il parla 

frangais, 

5, que Marie I'invitera pourvu qu*il ne 

dise rien a Paul, 



Riponde^ aux questions ; 

1. La Californie a-t-elle das ressources 

pe troliara s? 

2. Le ciimat de la Californie est-il tres 

f roid? 

3. La population das Etats-Unis augmente- 

t-alla rapidament? 

4. Le president des Etats-Unls consulta-t-il 

la population par das riferandums? 

5. Bst-ce que las grandes plalnes amiricaines 

produisant beaucoup de ceriales? 
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6. L^Algerie fait-elle encore partie de 

la France? 

7, Y avait-'ll beaucoup de Fran^ais en 

Algerie? 

8, Y en a-t-il beaucoup malntenant? 

9. Enseigne-t-on l^arabe a I'lnatltut des 

Langues de la Defense? 
10^ Aimeriez-vous apprendre l*arabe? 

11. Est-ce que les Etats-Unis ont dea 

plalnes cdtieres? 

12. Ou est concentree la population des 

Etats-Unis? 
13* Quand a eu lieu la separation dea 

Etata-Unla et de 1 ^Angleterre? 
14* La guerre de 1 ^independance americaine 

a-t-elie ete sanglante? 
15, La France a-t-elle aide les Etats-Unls 

pendant leur guerre contre 1 'Angleterre? 

16* La Californle et la Plorlde produiaent- 

elles des agrumea? 
17* Quela sent les etats des Etati-Unis qui 

produlsent du vin? 
18* L^enseignement est-il un probleme aux 

Etata-Unis? 
19, Le gouvernement araericain doit-il faire 

face a de nombreux probleme s? 
20^ L'Amerique fournit-elle une aide econo- 

mique et technique aux nouveaux pays 

d *Af rique? 

21* Est-ce que vous ripetez votre dialogue 
tous les aoira Jusqu^a ce que voua le 
sachiez? 

22* A quelle condition Paul vous a-t-il 

prite sa volture? 
23* Paut^il que je vous parle lenteraent pour 

que vous me compreniez? 
24* Avez^vous telephone a vos parents afin 

qu'ila aachent que vous ites en bonne 

santi? 

25. Pouvez^vous fumer des cigares aana que 
votre femme ne dise rien? 

4 * Composition or ale i 

Expliquez pourquol la France a dtf quitter I'Algirie, 
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DEVOIRS 



1 . Traduisez les phrases sulvantes : 

1. I am lending you my house until you find 

a job, 

2. I will go to the country, unless it 

rains , 

3. Although I am tired, I will worh until 

midnight . 

4. I left the door open, so that you may 

get in* 

5^ Although she doesn't know you, she will 

be happy to see you* 
6. I will wait for you, provided you are not 

too long. 

7^ May I say something without you getting 
angry? 

8. I will liiten to these records until you 
are re; 



2, Composition ecrite i 

Racontez ce que vous comptez faire quand vous quittere^ 
cette ecole Cjusqu'a ce que Wen que a moms que , 

etc 



LA BLAGUE DU JOUR 



On a dit i Toto que s'il continuait a ae ronger las ongl 

il lui viendrait un groa ventre, Un jour, il monte dans un 

autobus avec sa maman et se trouve assia devant une femme en 

ceinte. Il la dfivlsage sans arrtt, au point que la dame, 
intriguee, lui demande : 

- Tu me connals? 

- Oh non, r6pond-il, Je ne vous connais pas, mais 

je sais ce que vous avez fait* 
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NOUS G^MmTICALES 



1* The aubjunctiva is used in dapendtnt clauses intro- 
duced by the following linh worda: 

a. Bien que (page 141, § 2). 

Nous irons a la campagna bien qu'il ne 
fasse pas tres beau. 

We will go to the country, although the 
weather is not very beautiful » 

b. Pour que or afin que (page 142, § 3). 

ja parle lentement pour que vous me 
compreniez ^ 

I speah slowly so that you may under-^ 
stand ine , 

c. A moins que (page 143, § 4), a condi tion que 
(page 143, § 3X — ^ — ^ 

Nous sortirons a moins qu'il pleuve , 
We will go out unless It rains. 

Bile montera dans votre auto a condition 
que vous condulsieE lentement^ 
She will go in your car, provided you 
drive slowly* 

d. Sans que (page 143, § 6), 

Je ne peux pas aller Chez elle sans qu*elle 
tn - y Invite * 

I can't go to her place without an Invi- 
tation (her Inviting me), 

e. Jusqu'a ce que (page 148, § 3). 

Je reaterai Icl jusqu'a ce que vous revenlez. 
1 will stay here until you come baefc , 
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En att e ndant qua (page 148, § 4)* 

11 a lu yn maga^rine en attendant que Je 
sols pf#t. 

He read a magazine while waiting for me 
(to be ready), 

Pourvu que (page 148, § 5), 

Vous pouvez venir pourvu que vous ne 
disiei rien . 

You may come, provided you don't say 
anything. 

2, Note that pourvu que im often used In exclamations 
expreasing a wish or desire: 

Pourvu qu^il faaie beau! 

Let's hope the weather will be fine! 

Note I In the case of pour que , af In que and sans que , the 
verbs in the main clause and the"dependent clause do not 
hSLve the same subject* 
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VDCABUrAIRE 





africoie 


agricultural 


lea 


agrumes 


citrus fruits 




alfi rian 


Algerian 




ambl gu 


ambiguous 




arabe 


Arab 




bandit 


gangster 


une 


banque 


bank 


un 


cambriolaga 


robbery 




cambriolei' 


to rob 


un 


car ra 


square 


tana 


cere ale 


cereal 


un 


car vaau 


brain 


un 


climat 


clitnate 




concentrar 


to concentrate 




conaiderablement 


considerably 




consultar 


to consult 




cfltier, iere 


coastal 


una 


def alliance 


failure, failing 


ca 


dernier 


the latter 


una 


destinee 


destiny 


un 


dialecte 


dialect 


un 


eitomac 


stomach 


un 


axtralt 


excerpt ^ extract 


un 


axtremiste 


extremist 


se 


ficher 


to gat angry 


una 


majorite 


majority 


una 


minorite 


minority 


un 


mouton 


sheep 




mu su Inian 


moslem 


un 


panier 


basket 


una 


parte 

petrollar* iere 


loss 




oil (adj.) 


une 


plaine 


plain 


una 


production 


production 


se 


prononcer 


to decide 




renvoyar 


to send away 


un 


referendum 


referendum 




sanglant 


bloody 


une 


separation 


separation 


une 


sonnette 


beil 


une 


superf icle 


surface 




une tragidla 
technique 

une violence 
vaincy 



tfagedy 

technical 

violence 

teaten^ vanqtiiahed 



Bxpreggions Idlomatiquee 



c'est k dire 

d i t r ompe z - vou a 

veuillez agrier 

1 ^expression de mes 
sentiments dlstlnguii 



that la to lay 

don't you believe It 

please accept the expression of 
ray distinguished regards 
(a atyllzed form used in 
corre spondence ) 



Locutions Conjonctives 



k condition que 
afln que 
k molns que 
blen que 

en attendant que 
Jusqu*! ce que 
pour qt?a 
pourira que 
sans que 



on condition that 
in order to 
unless 

although, though 

while 

until 

In order to 

provided 

without 
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IXIRCICES DE PIRCEPTION 
1. Ecoytez et ripetez i 



noun 






verb 


prit 


+ er 




priter 



M. Durand m'a accorde un pr#t, 

J'ai fait un emprunt , 

La police a arrtfte I'asaaasin, 

Le sergent Schmidt est un 

espion « 
Nous avons des soup<;ons, 

J'ai beaucoup da travail. 

La reveil sonne a six haures. 

La fita a conmanci. 

II y a da la naiga sur la 

montagna . 
J'ai anvoye ca livre i 

I'adrassa de M^^pont, 
La vendange a 4te bonne. 



Nous avons fait plusiaurs 

dan sea. 
Cat ilive a beaucoup da 

misfite . 

Nous sommaa alias & la picha. 

La fouilla da la tnaison n'a 

rian donni, 
Le manque d'argant n'aat 

Jamais agriabla « 
Pierre a fait una damande de 

travail chaz Citrotfn* 



11 m'a pr#t4 de l^argant. 
J>ai ampruntA de 1 'argent, 
11 a asaaaaini une pauvre 
famme , 

II aaplonne pour laa paya 

da i*eat. 
Noua aoup^onnons qu'il ne 

dit paa la virltl, 
Je tr aval 11a tout la tanpa. 
Nous noua rivai lions & six 

heuf as. 
Nous fitona la 14 Juillat, 
II a naigi sur la montagne« 

Je I'ai adresai 4 Dupont, 

Nous avona vendangi prds de 
Bordeaux, 

Noua avons danai toute la 
nuit , 

II a mfifitfi son dipldma. 

Nous avons pfichfi plualaura 

truitea. 
Lea aoldata ont fouillfi la 

maiaon. 
Nous avona manquA d*argent 

le moia darniar, 
11 a damandfi du travail ehaz 

Citroifh, 
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-*rr verb root + - atlon - » action noun 
aygmenter + - atlon ^ aygmentation 



Son patron a augmente son 

sal aire . 
II a mal intafprite le 

discoura du ginfiral^ 
L^AlleTOagne a capitull en 

1945. 

Le g4n#ral Laclerc a libire 

Paris. 
La prfifet I'a invitfi. 

On nous a pr4sent6 It diputfi. 



La ^' li *ian a rApari ma 
r . 

tf icaina ont conaommi 

i ja tabac catta annie 
*aiin4a darniira. 
/ iinaa heuraa, il a at 
f qua impoaaibia da cir** 
! 2' an villa , 
I vons convarsfi pendant 
a *iaura, 

p': a civilisi 
* riqua . 

No\ b /^na communiqui avac 

1 'kvion. 
Lea ffiars ravandiquant 

das salaifea £lavia« 
La profassaur m'a ffillciti. 

EIIq a fini da priparer la 

piqua-niqua 
II nous a dit qu'il accap" 

talt ca poite. 



II lui a accord! una 

augmantation. 
II en a fait una mauvaiae 

intarpratation . 
La capitulation da I'Allaraagne 

a tarmine la guerre an Europe. 
La liberation de Paris a au 

liau en 1944. 
L'lnvitation du prifet 1 *a 

enchant6 . 
Las prftsantatlona tarminiasj 

nous avona bavard!. 

Catta riparation a cofltfi trie 
char , 

La consommatlon du tabac a 
augmantfi aux ltata*Unis» 

La circulation an villa est 
pra aqua impoaaibla , 

La converaation a Iti daa 

plus agr^ablea. 
La civiliaation amfiricaine 

viant da la civilisation 

europftenne , 
La comniunication a eti bonne. 

Laurs revendications sont 
Juitas, 

Ses fllicltationa ra'ont fait 
plaisir • 
Ella a £ini les prlparationa 
du piqua-nique. 
11 nous a comffluniqufi son 
accaptatlon « 
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EcQutaz et ripetezs 



-ej verb root + ^eur or ^euse actor noun 

chanter + -eu£ or ^euge — ^ehanteur or chanteuae 



Dupont chante blen, 

Gilbert dansa mal. 

Nous voyagaons en train. 



On peut fumer dans ce 

compartiment , 
M, Jules contrdle la 

qualite das vina* 

Ce gargon collectionne das 

timbre a , 
Jacquea travaille beauooup, 

M* Normand a inapecte la 

lieu du crime , 
11 a empoiaonni sa femrae , 

On peut sklar a ChamoniKi 
dans las Alpes. 

11 m'a assure centre las 

maladiaa , 
Garmaln a coiffa 

Mma ^abannelg 

M* Giraud viaita I'ecole* 



C*eat un bon chanteur. Sa 

femma eat igalamant una 

bonne chantauaa , 
Las Jeunaa fillea n^alraant 

pas les raauvais danaeura, 
Tous les voyagaura at voya-' 

gauaaa aont montia dana 

la train, 
C^aat le compartimant daa 

fumeura, 
II est oontrSlaur daa vlns. 



C'eat un collactionneur de 

timbres, 
C^ast un travailleur, Sa 

famme eat travaillauae auaal* 
Normand est un inspacteur 

da police. 
La police a arrtti l^ampoi- 

aonneur * 
La Prance a da bona skieurs 

at skieuaas, 

C'est un aaauraur* 

Germain eat un |rand colffaur. 

Sa famme eat egalament 

coiffeuaa , 
Des vislteura et daa viaiteusaa 

aont venua ca matin* 
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4. Bcoutez et repetez i 



-er verb root + **eraent 



cominander + -ement 



-^action noun (alao place 
or meani of action) 

* conifflandement 



Un general comraande la 
region mllitaire, 

Charbonnier enseigne 
1 'anglais. 

Nous logaons dans una 

grande mai son * 
II a place son argent, 
Les soldats pauvant s'ha-- 

billar # 

Notia avons conimence 1 'etude 

du frangais* 
Ncus avons. change da mai son, 

E^s enfants aimant s'amusar, 
Les soldats s 'entrafnant 

tous las Jours, 
Las Etats^Unis ont ravi- 

taille laurs troupe a par 

bateau , 

C'ast la General de Gaulla 

gui gouverna la Prance, 
L'econoinia auropeenne s'ast 

daveloppee rapidamant 

apris la guerre, 
A Pari St je me deplace en 

taxi , 

La Franca a lance un nou^ 
vaau paquabot , 

Cet officiar a avance 
rapidamant , 



Le comraandement da la region 
militaira se trouve a Poitiers, 

Las langues etranfaras ont 
maintenant une place impor- 
tante dans 1 'ansaignamant , 

Notra logament est patlt, 

II a fait un bon placement. 
Us ont regu laur habillement. 



Au commancamant , lea legons 

sont facllas. 
Nous aviona besoin d 'un ehan- 

gamant , 

lis ont besoin d ^amusamants , 
Leur entrafnamant dura plu** 

aieufs mois, 
Le ravltaillement est arrive 

par bateau. 



H ast la chef du gouvarnemant 

fran^ais, 
L'economie auropeanna a connu 

un devaloppement rapide apres 

la guerre , 
Je fais tous mes deplacaments 

en taxi, 
Le lancament du nouvaau paqua- 
bot frangais a eu liau la 

mois dernier. 
Son avanoament . ete des plus 

rapide s . 
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5, EcQutaz et teymtrnz i 



'^u±te verb root + ucteur 



" Uite verb root + uction 
produire 



^ actor noun 
(or adjective) 



^action noun 

^ Pf Qducteur ^ ^ production 



La Prance 
de vin. 



produit beaucoup 



C^est M. Charbonnier qui a 
traduit catta lettre , 

La maison Citroen constrult 
d ^excellentas voiturai. 



II faut Instruire lea 
anf ant s * 



C^ast la plus grand productaur 

da vin du monda , 
La production de vin frangals 

augmente toua laa ans. 
M* Charbonniar eat un bon 

traducteur . 
II a fait una bonna traduction^ 
Citroeti est I'un da a conatruc* 

teurs d 'automobiles fran^als. 
La construction d 'una automobile 

ast une antrapriaa difflclla, 
II faut que las paranta aoient 

da bons Instructeura, 
Une bonne instruction est indls-* 

pansable a tous* 
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Plan du metro de Paris 




ATTeNTieil I COmULTlZ m AfrmU MNNANT U LISTI OEISTATIdPllFEiMifS 
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DIALOCTJE 



In the Subway 

Pierre and Tom take the subwayi 

1. Hi, Pierrt* Miat do wa do today? 

2. Let^i go to Montnartre by tha Metro (aubway). 

3, Excellent idea. I have never been in the aubway. 

4, I bought a book of tickets before you came. 

5* You think of everything! 

6^ Let's look at the maps We are at the Porte 
Dauphine station* 

7. We must take Line 2, At Pigalle, we will trans- 

fer and take Line "Porte de la Chapelle,*' 

8. That^a right. Here is your ticket. Don't forget 

to show it at the entrance. Quick, here cornea 
the train . , , 

9^ We get out here, don't we? 

10, Yes* Do you see the si pi saying "Direction Porte 

de la Chapelle?" fiat's our direction. 

11, I hear the train. 

12, Hurry upi there is an autoraatic gate* 

13, We are at Lamarck, Here is an elevator. 

14, Let's take it. Here we are very deep under the 

hill of Montmartre, 
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PREfflNTATION DU DIALOGUE ET EXERCICBS SUPPLEMENTAIRES 



Dialogue i 

Dans le metro 
Piarre et Tom pfennent le metros 

1, Bon jour Pierre, Qu»eit-ce qu^on fait aujourd'hul? 

2, Si Oil allalt a Montmartre par le metro? 

3* EKcellente idee, Je n'ai jamais pris la metro, 

4, J^ai pris un carnet de tickets avant que vous 

arriviez * 

5. Vous penaez a tout! 

6* Regardons le plan. Nous sommes a la station de 
la Porte pauphine, 

7, Nous devons prendre la llgne n^ 2, A Pigalle^ nous 
changerons et nous prendrons la ligne de la Porte 
de la Chape lie. 

8* C'est ga, Volla votre ticket. N^oubliez pas de le 
raontrer k l^entree, Vltes yolla le train 

9. C^est iei qu^on descend^ n^est^ee pas? 

10, Oui , Vous voyez le panneau "Direction Porte de la 

Chapelle"? C*est par la, 

11, J^entends le train, 

12, Dep#chez-vous; 11 y a un portillon automatique, 

13 » Nous voici a Lamarck, TienSf il y a un ascenseur, 
14. Prenons"»le. Ici, on est trie bas sous la colllne 
de Montmartre, 



Supplement s 

line station de correspondance est une station ou I'on 

change de trains 
Le paroours que l*on dolt sulvre s 'illumine sur le plan 

quand on appuie sur le bouton. 
Auk heures d 'affluence, le receveur de 1 'autobus appalle 

d ^abord les cartes de priorlte. 



172 



L. 64 



I^s invalides et lea femmea enceinte a ont des cartes 
de priori te. 

Lea Quvriera achetent dea oartes hebdomadaires a tarif 
reduit * 



3, Eeotitez et repete^ g 



Ja voudraia voua parler avant que vous alliez 
a Pari a. 

II eat parti ayant gue Je puisae lui ripondre, 
Laiaaez-moi lui tilephoner avant que vous fieri viez* 

lis aont Venus nous voir Juste avant que nous 

prenlons le train, 
J^aimerais parler k Pierre avant quHl parte en 

France, 

Je serai a la maiaon avant que vous reveniez. 



Si nous alliona au cinema ce soir* 

Si on buvait du cafi. 

Si on telephonait a Simone, 

Si vous parliez au commandant. 

Si voua ecriviez a Pierre, 



Exemplei Viendra-'t-ll nous voir avant que nous partiona? 

- Oui, il viendra avant que noua partiona , 

1. Serez^vous prtft avant que j ^arrive? 
2* Vols a-^t'-il parle avant que vous achetiez 
cette maiaon? 

3, Lui ecrirez-vous avant qu^elle revienne? 

4, Est-il arrive avant que vous tiliphoniez? 

5, Sera-t-il ici avant que vous alliez au cinima? 



avant que + subjunctive 



4. 



Ecoutez et repetez : 



Re pond ez aujc 



queationa comme indique i 
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RECITATION DU DIALOGUE ET CONVERSATION 



Recitez le dialogue . 
Eeoutez et repetez i 

Bill et Su^^anne vont prendre le metro car la voiture de 
Bill lie marche pas, 

- Zut! 

« C^^eat-ce qu *ll y a Bill? 

- Ma voiture ne marche pas^ et elle lera au garage 

pendant une semaine, Qu*est-ce qu^on va faire 
samedi? Comment pourrona-nous aller aux couraea 
d 'Auteuil? 

- Calmez-VMs. C^eat tout simple, on prendra le mltro^ 

C^est iconomique et rapide , 

» Et quelle ligne faudra-t*-il que nous prenlona? 

- Voyons, regardez ce plan du metro* Nous aommes ici 

Luxeinbourgy sur la ligne de Sceaux, II aera 
necesaaire que nous changiona 4 Denfert-Rochereau, 
et que nous preniona la ligne 6 en direction de 
l^Etoile. 

- L'Etoile? Mais c^eat dana la direction opposee! 

- Oui, mail il faudra que nous changiona encore une foia 

a la Motte Plcquet pour la ligne 10 en direction de 
la Porte d^Auteuil, 

^ Et la, qu*eat-'Ce qu *on va faire? 

- Ca aera notre tefminua. C^eat tout pres de 1 ^hippo- 

drome d'Auteull, 

- Cela semble trea aimple, mais au retour je voudrais 

que nous nous arrtftiona dfner sur lea Champa-Elyaeea. 

- Tria bonne idee! Dana ce caa, nous reprendrona le 

m6tro a la Porte d^Autauil. Il faudra changer k 
Michd-Ange-Auteull, La, on prendra la ligne 9 en 
direction Mairie de Montreuil et on dascendra a 
Franhlin^Roosevelt , 

- Chid C'est juate au milieu dea Champs-Elyseea, 

Comme 5a on pourra se promener le tempa de choiair 
un reataurant. 
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3* Repondeg aux qtiestions: 



1^ Bat-ice que la voiture de Bill marche? 

2, Combien de temps faut-il qu^elle lolt 

au garage? 

3, Pourquoi Bill a *lnqulftte-t-ll7 

4, Que lui repond Suzanne? 

5, A-*t-eHe un plan du rnitro? 



6^ Quelle llgne faudra-t-il qu'ils prennent? 
7« Dana quel quartier de Paria sont--lla7 
8. Quelle eat la station de metro la plus 
proche? 

9* Ou devront-ila ehanger de llgne? 
10, Quelle ligne faudra-t-il qu^lla prennent 
alors? 



11, Combien de changements devrQnt^ila falre? 

12. Que faudra-t-il qti'lls f assent au terminus? 
13* Ou est-ce que Bill veut a'arrtter au re tour? 

14, Comment arriveront-ila aur lea Champs- 

Ely sees? 

15, Comment s^appelle la station ou ila descen- 

dront? 



16, Est^ca qujils pour font se promener sur tes 

Champa*Elysees? 

17, Dans quelle s vllles des Btata-Unla y a*t-ll 

un metro? 

18, Dans quelle grande ville anglalse il y a un 

metro? 

19* Eat^ce qu'il y a un metro a Moscou en Rusale? 
20, Que aavez-voua de ces mitros? 
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EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION 

1 , Donne z le nom d^action qui correspond auK verbes : 

augmenter une augmentation 

comniencer un commencement 

Le prof e sseur i L ^elev e t 

changer un changement 

liberer une liberation 

Interpretar - gouverner - entrafner - capituler - deplacer 
inviter - pre.qenter - lancer - amuser - avancer - circuler 
developper * 

2 * Donnez le verba qui correspond aux noma : 

un prtft priter 
una construction construire 
un habillament habiller 

Le profe sseur : L^eleve : 

le reveii reveillei' 
une production produire 

Une traduction un assassin - une dansa * un merite - une 
instruction * un enseignement - una damande ^ una ravandication 
una reparation - un placement - un emprunt una vendanga. 

3 . Changaz la phrase comma indique : 

II chante , C^est un chantaur, 

Elle chante. Cast une chanteusa, 

Le prr f' esseur i L^e leva : 

Elle voyage, Cast una voyageuse, 

II fume, C*est un fumeur* 

Elle a empoisonne son mari ^ II collectionne las timbres « 
Elle coiffe ses amies - II danse tous les samedis - II con- 
trdla las trains - Elle fait du shi tous les ans - II inspecte 
leg ecoles II visi te 1 *usine , 
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Change z la phrase comnie indique t 



partir 

Le professgur ! 
sor tir 

ecrire a Jules 



J^aimerais vous parler avant que 
Vous partie z . 

L^eleve : 

J'aimerais vous parler avant que 

vous sortie z , 
J'aimerais vous parler avant que 

vous ecriviez a Jules, 



Aller a Paris - commencef son travail - telephoner a 
elyne - prendre l^avion - repondre au directeur - retourner 
France - acheter cette voiture - faire cela. 



Changes: la phrase comme indique : 

J^almerals aller au Si nous alllons au cinema, 

cinema, 

Le professeur : L»eleve : 

J^aimerais ragarder la si nous regardlons la television* 

televlaion* 

J'aimerais acheter une si nous achetions une voiture* 

voiture , 

J^aimerais aller voir les Durand, 
J^almeraia prendre des vacances, 
J'aimeraia faire une promenade sur 

la plage. ^ 
J'aimerais ecrire a Pierre, 
J ' aime rai s d ormir , 
J^aimerais dfner au restaurant. 



Ecoute^ et repitez : 

- Est-ce que vous fites alle a la pfiche, M, Levasseur? 

- Oui, j*ai piche dans la Dordogne, k Pessac* 

- Avez-vous attrape beaucoup de poissons? 

« Pas mal, Et vous^ Robert, avez-vous vendange? 
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- Oui, Chez nos amis les Pavereau comme d 'habitude . 
= Est-ce que la vendangG a ete bonne? 

- Excellonto, Nous aurons du bon vin cette annc'^c 
« Comment ^tes-vous alle chez vos amisl^ 

^ Bn trains 

- Y avait-il bGaucoup du voyageurs? 

- Le train etait pie in* 

Bst-cc que vou s aimez voyager en train? 

- Oui, c'est assez pratique. 

- Moi, je prefere me deplacer en voiture. 

- Moi aussi, je fais la plupart de mea deplacqments 

en auto, maia j ^alme bien prendre le train de 
temps en temps, Ca fait un changement^ 

• RepondeE aux questions : 

1. Comment s'appelient les deuK personnes qui parlent 

dans ce dlaloguei 

2. Oil M, Levasseur a=-t-il pfiche? 

3. A-t-il attrape du poisson? 
4* Qu^est-ce que Robert a fait? 

5, Chez qui a-t-il vendange? 

6, Qui sont les Pavereau? 

7, La vendange a-t-elle ete bonne? 

8, Y aura-t-il du bon vin cette annee? 

9^ Comment Robert est-il alle chez les Pavereau? 

10, Le train etait-ll vide? 

11, Robert aime-*t«il voyager en train? 

12, Que prefere M, Levasseur? 

13, Comment Robert fait^ll la plupart de ses diplacement 

14, Pourquoi aime^t-11 prendre le train de temps en temp 

15, Comment faites-vous vos deplacement s? 
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LECTORfi 



Les moyena de tranaport 

Dans le s grandes villes, le nifitfo est le moyen de trans*^ 
port le moins cher et le plus rapidp , II y a dea mfit^oo a 
Pari^^ A. Lnnclrcjs, a nnrlin, a Mad rid j h narcr?1nnn, n Naw Ynrl^ , 
a Chicago, etc, 

A Pari f tin grand nombre de gen s se se rvent du me tro , 
Chaque joiir plus de sept millions de personnes le prennent, 
11 y a beaucoup de stations de correspondance , ce qui permet 
dialler dans toutes les directions, A l^entree des stations^ 
sur lo trottolr^ un plan de Paris avec toutes les llgnea per-^ 
met de charcher le parcours qu^on veut choigir. On trouve 
auaal ces plans dans les couloirfi et sur les quals des stations 
Dans les stations importantes et dans la plupart des stations 
de correspondance^ il y a des plans electrlques ou il sufflt 
d*appuyer sur un bouton pour voir s^illuminer le parcours que 
1 ^on doit sulvre, 

11 y a un receveur a l^entrfie de la station ou a la porte 
des quais. Dans las stations de correspondance, on change de 
quais par un portillon qui ae ferme automatiquement quand le 
train entre en gare , 

II y a une volture de premiere claase et quatre de ae- 
conde dans chaque train, II n*y a pas de contfdleur en secon* 
de, mais il en passe souvent un en premiere* 

L*autobus co^te plus cher sauf si I'on a un petit parcours 
k faire* Si on achete des carnets de tickets cela revlent 
mellleur marche, Le receveur timbre lea tlcl<ets au moyen d 'un 
petit apparell qu^il porte a la ceinture, II exlste aussi des 
cartes hebdomadaire s a tarif rfiduit pour les employes et les 
ouvrlefs. 

On attend 1 ^autobus a un arrfit, Aux heures d'affluence, 
11 vaut mleuK prendre des numeros d'ordre, Le receveur fait 
l*appel des cartes de priori te, c^est a dire des cartes d 'in- 
valldes, de femmes enceintes, etc*, puis il fait monter les 
voyageurs d 'apres l*ordre des numiroa. 
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Rcponclc?^ aux questions ; 

1, Quel est le moycn de transport le plus raplde et 

le moins cher dans leg grandes villes? 

2, Ou y a-t-ll des mfitros? 

3, Y a-t=il un metro Icl? 

4* Est-ce que beaucoup de gens se servent du metro 
a Paris? 

5^ Coinbicn de pcrsonnes le prennent chaque jour a 
Paris? 

6, Qu^est-ce que c*est qu *une station de corre spondance? 
7* Comment cherche-t''On le parcoura que 1 *on veut 
Choi sir? 

8* Ou trouve-t-on des plans du metro? 
9, Ou y a-t-*il des plans electriques? 

10. Comment trouve-t-on un parcours sur un plan eleGtrlque? 

11. Ou y a-t-il un receveur ou une receveuse? 

12. Comment change-t-on de quai dans les stations de 

c or re spond anc e? 

13. Combien de classes y a-t-il dans le metro? 

14. De quoi est forme un train? 

15. Est-ce qu'un contraieur passe en seconde? 

16. Est«ce que 1 ^autobus est meilleur marche que le 

metro? 

17. Est-ce qu^ll y a des carnets de tickets? 

18. Comment le receveur timbre-t-ll les tlcl<ets? 

19. Ou porte-t-il son petit appareil? 

20. Pour qui sont les cartes hebdomadaire s a tarif reduit? 

21. Ou attend ^on 1 'autobus? 

22. Qu^est-ce qu-il vaut mieux faire aux heures d'afflu^ 

ence? 

23. Qu^est-ce que c'est que les cartes de prioritfi? 

24. Dans quel ordre les voyageurs montent-ils dans 

1 'autobus? 

25. Y a-^t-il des numeroa d 'ordre dans le metro? 

26. Les trains du metro marchent*-ils a 1 'essence? 

27. Aurons^nous bientat des voitures electriques? 

28. Y a-t-11 un receveur dans les autobus americains? 
20. Venez-vous a I'ecole en autobus? 

30. Ave2-*vous un plan Aes llgnes d 'autobus? 
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EXERCICES DE CONVERSATION 



Damandez A M, Xt 



1^ si le mecanicien a inspecte sa volture. 
2^ si sa voiture consomnie beaucoup d^esaence^ 

3, ce que les ouvriers revendiquen t . 

4, si tous lea Aleves de cette classe sont 

tf avallleurs* 

5, avec qui il a converse ce matin, 

6* si les eleves de cette classe mirltent de 

bonnes notes* 
7* si le commandant l*a filicite pour son 

travail , 

8^ s^il peut traduire un journal franQais 

en anglais, 
9, s^il va souvent aux courses de chevaux, 
10* 8 ^il a eu un avancement rapide dans l^armee 

Repondeg aux questions : 



1, Y a*t-il un metro dans la villa ou vous 

tftes ne? 

2, Avez-vous deja pris le metro? 

3* Y a-t-il un arr#t d'autobus pres de 
l*ecole? 

4* Y a-t-*il un hippodrome dans cette ville? 

5, Est-ce que vous Jouez aux courses? 

6, Avez-vous gagne de l*argent aux courses? 

7, Les autobus sont-ils pleins aux heurea 

d *af f luence? 
8* Leg invalides et les femmes enceintes ont- 
ils la priorite dans les autobus ameri- 
cains? 

9^ Quels sont les differents moyens de trans- 
port que vous connalssez? 
10, Quel est le moyen de transport le plus 
utilise dans les villes? 
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11, Est-^ce la conducteur qui timbre les 

tickets dans les autobus americains? 

12, Avez-vous un ticket d^autobus? 

13, Y a-t-il un ascenseur dans ce bitiment? 

14, Est-ce que notre ecole est sur une 

colllne? 

15, Vous servez-vous de votre volture tous 

les jours? 

16, Est-ce^que le parcours de votre malson 

a l*ecole est tres long? 

17, Paltes-vous ce parcours k pled quelquefols? 

18, Est-ce que tous leg soldats regoivent 

une instruction mllitaire? 

19, Repondez-vous rapidement a mes questions? 
20* Est^ce que vous aimez eonverser en 

franQals? 

21, Avez-vous ete un instructeur dans I'armee? 
^ 22, Tous lea ileyes de cette classe ont-lls 
une bonne instruction? 

23. Qui a le command ement de cette ecole? 

24. Est-ce le commandant qui inspecte lea 

troupes? 

25. La civilisation europeenne est-elle plus 

avancee que la civiliaation amerlcaine? 

26. L'etude du frantjais est-elle un amuse- 

ment pour vous? 

27. Lea ouvrlers revendlquent-ils toujoura 

dea augmentations? 

28. Avez-vous regu l^invitatlon du commandant? 

29. Avlez-voua peur d'apprendre le frangaia 

au commencement du cours? 

30. Est-ce lea Eapagnole qui ont civillae 

l^Amirique du Nord? 

3 , Compoait i on or ale : 

Parlez-noua des moyens de transport dans votre vllle. 
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DEVOIRS 



1 * Traduiiez leg phrases suivantes : 

He left before I could answer, 

2, I will do my homeworh before you come bacli, 

3. He will eat before we start worhing. 
4s John collects old bottles* 

5* This man has poisoned his wife and four 
children . 



2 , Compoaition ecr ite : 



Comparez les differents moyens de transport dans une 
grande vllle , 



LA BIAGUE DU JOUR 



Michel a six ana* C'est aa premiere journee a l*6col 
II revient a la maison et sa mere lui demanded 

- Alors, Michel, ta premiere journee d^ficole s^est 

bien passee? 

- Non, il faut que j ^y retourne demain. 



ISO 

184 



L. 64 



FORMATION DE VOCABUIAIRE 

1- Some verbs are formed by adding -er or -r to a 
noun Cpafe 165^ § 1): — " 

un prit prater 
un sotjpqon soupconner 
une danse danier 

2, By the same tokent some nouns are foriaed by adding 
"IJiga *c> the item of an - er verb (page 166, § 2): 

lib#rer la llbfiration 

inviter une Invitation 

All '■ ion nouns are feminine, 

3e Other nouns are formed by adding -eur Cmasculine) or 
^SE2£ feminine to the stem of an -er verb (page 167, § 3)i 

collectionner un colleotionneur une collectlonneuse 
voyager un voyageur une voyageuse 

4, Still other nouns are formed by adding -ement to 
the stem of an -er verb (page 168^ -§ 4)i 

divelopper un developpement 
enselgner un enseignement 

All ** ement nouns are masculine 

5, Verba ending in - uire produce nouns ending in -ucteur, 
and nouns ending in auc tion (page 16 9, § 5) i 

produire un producteur une production 

instfulre un Instructeur une instruction 

The feminine of ^ uc teur is - uc trice ; 

une Instructflce 
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VOCABULAIRE 



une 


af f iue nc e 


wealth 


tin 




re c reat ion 




appu yer 


to push downf to press 


un 




stop 


un 


ascen seur 


lift, elevator 


un 


^ ^ P 4 i £k 4 4 4fi 

aSa urS u T 


i n sur ance agent 




aut oiTia tique 


automatic Cad j * ) 




au t oraatiquement 


automatically 


un 


avancenien t 


promotion 


un 


bout on 


out ton 


un 


A W ^ 

c arne T 


notebook 


un 


changeinent 


change , transfer 




c jl re u r 


to circuiaTe 




ci vi li ser 


to civilize 




C ol f f e r 


to set hair 


une 


col li ne 


hill 


un 


c onjmandenien t 


command 


un 


c oinniBnceinent 


be ginning 




con sonirne if 


to consume 


un 


construe teur 


builder 




conv^ r r 


TO speatt, lo LaiK 


une , 


course 


rac e 


y lie 




a xransrer pQinx 


une 


d an fie 


0 ance 


une 




demand , reQuest 


se 


^% 1 ^ ^ 

Qc p jLace I 


to move , tot rave 1 


un 


oeve j-oppenienT 


deve lopment 




^ 1 ^ ^ ^ ^ #n 4 1 A 

CXcC QriQlJc: 


e j.e c L ri c 


un 


£3 ^ ^ 4^ 1 4 At 

enipoi s Qiineu r 


poi soner 




enceinte Cad j . ) 


pre gnant 


une 


essence 


gasoline 


un 


antral nement 


training 


une 


entree 


entrance 




feliciter 


to congratu late 


une 


fouille 


search 




fouiller 


to search 




gouver ner 


to govern 




hebdomadal re 


weekly 


un 


hippodrome 


racetrack 


s' 


illuminer 


to light up 




inspecter 


to inspect, to check 


un 


instruc teur 


Instruc tor 




instruire 


to instruct 


un 


Invalide 


Invalid 



186 ISS 



L. 64 



un 


lancement 


launching, throwing 




loger 


to house 


un 


manque 


lacl< 


un 


me rite 


merit 


un 


panne au 


panel, board 


une 


p#che 


fishing 


un 


plan 


map 


un 


portillon 


small gate j barrier 


une 


priori te 


priority 




oppose 


opposite j against 




rapide 


fast 




rapidement 


fast f rapidly 




ravitalller 


to supply 


un 


receveur 


conductor (bus , train) 




redui t 


reduced 


une 


reparation 


repair 




revendiquer 


to claim 


un 


salaire 


salary 




sauf 


except 


se 


aervir de 


to use 




sl<ier 


to s^i 


une 


station (metro) 


atop (subway) 


un 


tarif 


fare 


un 


terminus 


end of the line 




timbrer 


to stamp 


un 


traduc teur 


translator 




traduire 


to translate 


un 


transport 


transportation 


un 


travallleur 


worKer 


un 


visiteur 


visitor 



Bxpraasion Idiomatique 

Si on allalt au cinema Let's go to the movies. 
Si voua lui tilephoniez? Wiy don't you call him? 
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Rfivislon 

PREMIERE HEURE 

1 * Changez ies phrases comme Indlgue * 

Exemple: Vous attendee, II faut que voui attendiez. 
Lm prof essetir : L^elkve i 

Voua partez, n faut que vous parties. 

Nous attendons. Il fatjt que nogs attendions. 

Nous partons - Vous sorter ^ Nous dormons - Nous aortons 
Vous dormez - Vous vous levez - Vous voua parlez - II prend 
l^avion - Vous apprenez le francals - Nous comprenons la 
leQon - II va a l^ecole - Nous allons chez nous - Vous allez 
au cinema - lis prennent du cafe - Nous apprenons le dialogue 
Nous nous levons a 6 heuras Juste - lis se voient tous les 
matins , 

2 , Lisez le texte suivant : 

L'inspecteur Malgret et son adjoint Grosset vont au 
restaurant : 

Groaset : On prend la voiture chef? 

Maigret : Non, c^est tout pres^ il faut qu*on marche 
un peu g 

Grosset i Bien^chef, Si on allait au restaurant du 

Pere Clochard? II y a la un debit de tabac, 
et il faut que j'achete des Gauloiaes. 

Maigret : Tres bien, volontiers, Moi il me faut du 
tabac a pipe, De plus^leur polsson est 
excellent , 

Grosset : Alors allons^y. 
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Grosset i 
Mme Clochard : 

Maigret i 
Mme Clochard I 



Grosset 

Mme Clochard 



Ah nous voici arrivis. Bon jour ^ 

Madame Clochard, 
Bon Jour, Inspecteur , bonjour, M, Grosiet , 

Que puis^je faire pour voua? 

Donnez mol, s^il vous platt, du tabac 

ordinaire pour la pipe, 
Voila M, 1 'inspecteur , et pour vwi 

M, Grosset? 

Deux Gaulolses Jaunes s*il voua plaft, 
Votre monnale^ messieurs. Vous restez 
pour dejeuner? 



Maigret 



z Mais oui^madame, si vous avez du polsson 
f rai s, 

Mme Clochard: Mais oui, on vient de recevolr de la 

truite s 



Maigret 
Groase t 

Maigret 

Grosset 

GarQOn 
Mai gret 

Gar^on 

Maigret 

Grosset 
Gar qon 

Maigret 
Gar con 



Malgre t 
Gar con 



Merveilleux ! 
Quelle chance I 

Je vols que la table du coin est ilbrej 

asseyons-nous , 
GarQOn, le menu s^il vous plaft ^ 

Voila, messieurs* 

La patronne m'a dlt que vous aviez de la 
truite aujourd *hui? 

Mais oui, certainement , Comment la 

voulez-vous? 
Grillee, Et vous, Grosset? 

Comme vous, chef, 

Et pour les hors-^d ^oeuvres? 

Comme d 'habitude, et pour la salade aussi 
Le patron vient de recevolr un petit 

vin blanc sec des vignobles de sa tante 

pres d ^Angers* 

Blen, donnez-nous en une bouteille, 
Vous m*en dlrez des nouvelles, M, Maigret 
Je vals passer la commande. 



Le gargon va a la cuisine et crie au cuisinier *'DeuK 
truite s grillees. Deux 
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3 m Repondez aux questions ' 

1* Comment Grosset veut-il aller au restaurant? 

2^ Maigret veut-il aller a pied? 

3. Que propose Grosset? 

4. Y a-t--il un debit de tabac dans ce restaurant? 
5* Que faut-ll que Grosset achite? 

6, Et Maigret? 

7, Maigret veut-il dejeuner dans ce staurant? 

8, Pourquoir 

9, Qu^est-ce que Maigret et Grosset disent a 

Madame Clochard quand lis arri ven t au 
restaurant? 

10, Maigret desire-t-ll du tabac 4 cigarettes? 

11, Que veut Grosset? 

12, Qu'est-ce que Mme Clochard leur rend? 

13, Que leur demande^t-elle? 

14, Que repond Maigret? 

15, Quel poiason le restaurant vient^il de recevoir? 

16, Que repondent Grosset et Maigret? 

17, Sont-ils contents? 

18, Quelle table est libre? 

19, Que demande Grosset? 

20, Que repond le gargon? 

21, Qu^est--ce que Maigret voudrait manger? 

22, y a-t-il de la truite au menu? 

23, Comment Maigret veut-*il sa truite? 

24, Et Grosset? 

25* Quels hors d^^oeuvres veulent-i3s? 

26 , Et quelle salade? 

27, Qu'est-ce que Mme Clochard vient de recevoir? 

28, C^est un vin rouge n^est-ce pas? 

29, C^est un vin de Bordeaux? 

30, Ce vin vient d 'un vignoble familial? 

31, Combien de bouteilles Maigret commande-t-il? 

32, Que dit le garcon? 

33, Comment le gargon passe-t-ll la commande? 

34, Aimez^vous la truite? 

35, Paut-11 que vous aehetiez du tabac a pipe? 
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DEUXIl^ffi HEU^ 



1* Repondeg aux quastiona * 

1, VQiidrie ^-vous que vos parent a viannent vous 
voir? 

2^ Voudriez-vous que nous allions en vllle? 
3, Aimeriez-vous qu'on vous explique la legon? 
4s Le profeaaeur voudrait-il que nous ricitions 
le dialogue? 

5, Eat-ce que le capitaine demande que nci s 

venions tout da suite? 

6. Coraprend-il que nous heaitions a acheter cette 

voiture? 

7* A-t^il peur que nous soyona en retard? 
S s, Eat-alle eontente que noua ayona reuaai a 
noa examens? 

9^ Les Durand regrettent-ila que nous ne puiaaions 
pa a vanir? 

10, Etea-'vous daaole que noua ne puiasiona pas 
aller a Mlaffli? 



2, Repond ai aux quastlons i 

1. Le profaaaaur voulait-il qua voua faasiez vos 
devolra? 

2^ Voulait-ll qua voua repondiaz? 

3* Le riglamant exige-t--il qua nous aoyons an 

elaase a 8 haures du matin? 
4* Aimariona^nous qu*il faase beau damain? 
5. Aurait-'il mieux valu qua voua aoyez tous de 

re tour a 5 hauraa? 



6^ Faudrait-il que vous achatiez tous une montre? 
7, Sarait^il bon qua vous alliez tous au cinema? 
8* Serait-il important qua vous sachiez tous la 
fran^ais? 

9, Est-il indispensable que voua arriviez tous a 
I'haure? 

10, Paut-il que vous parliez tous chinola? 
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3 * Lisez le teKte suivant * 

Robert et M, Drapier parlent d 'un petit accident de 
voiture. 

- Tiens Drapier! Ou allex-vous? 

- Bon jour Robert, II faut que je coure chez 

mon assureui", 

- Qu'est-ce qui vous est arrivfi? 

- L'autre jour^ comme il failait que je voie 

un client, j 'ai eu la mauvalae idie de 
prendre ma voiture* J'arrive pres de 
1 'Opera juste au moment ou les feux paasent 
du rouge au vert^ Je fais signe que je veux 
tourner a droite, Au mtfme moment, de l 'autre 
cdte, je vois une jolie blonde dans une 
voiture de sport, Elle fait ligne qu'elle 
vevt tourner a droits * Au dernier moment, 
elle tourne a gauche^ et PAN! Bile me rentre 
dedans! 

- Ces femKes! J'espere que lea degtti ne sont 

pas graves? 

- Quelques centainea de franca, C^est pour cela 

d^ailleura qy 'il est neceaaaire que j *aille 
chez I'asaureuf, 

- Et la voiture de la blonde? 

- Presque rien. Elle a ete trea chic, Elle a 

admia que c 'etait de sa faute, son asc^urance 
reglera les frais, II faut d ^allleura que 
je lui telephone oe soir^ 

- Pour lui parler de l^accident? 
^ Non, pour I'inviter a dfner! 



4, Repondeg aux queations : 

1, Que demande Robert a Drapier? 

2, Que lui repond M. Drapier? 

3, lat-ce qu*il eat arrive quelque choae a 

M, Drapier? 
4^ Que fallait-ll que M, Drapier fasae? 
5, Quelle idee a-t-il eu? 
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6, £talt-ce nm: bonnft idee? 

7^ Ou etait-ii mmnd lea f^ux chang^? 

9^ Au moment da tourner tvi^e voit-il? 

10^ Qui condt^isait cettv^ ^oiture? 



11, ^^-t-elle fait Bignu qu ^elle vouialt 

^toutmt k gauche? 
12^ a-t-elle tourne av dernier rnoment? 

13^ t>y*egt-c^ qui est arrive? 
14^ Rctert a-t-^il une bonne opinion de la 

fagoTi de conduire deg femraei? 
15^ Qu^est-ce qu^il eapere? 

16, A combien se chiffrent les degtts? 
17* Pourquoi faut-il que Drapier aille 

Chez 1 ^aasureur? 
18. tebert vaut-il lavoir al lea digits a 

la voiture de la blonde aont graves? 
19* Est*ce que la blonde s^eat miae en 

col ere? 

20^ Naturellement elle a dit que ce n'etait 
paa de sa faute^ n*eat-ce paa? 

21, Qui rSglera les fraia de riparation? 
22^ Se peut-il que Drapier tfilephone k la 
blonde? 

23. A^t-ll 1 'intention de lui parler de 
1 'accident? 

24* Ave^-voua ete dans une altuation semblable? 
25* Voudriez-voua #tre dans una situation 
pareille? 
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TROISIEME HEURE 



Repondez aux quegtions i 

1 , Comment f aites^voua vos de placement s? 

2. Y a-*t-ll des compartiment s pour fumeurs 

dans les trains arairicains? 
3* Votre avancement a-^t-il ete rapide? 
4. Avez-vous asaiste au lancement du paquebot 

Prance? 

5^ Les eleves sont-ils travallleiirs? 
6 s Etea-vous xin bon danseyr? 

7* Votre femme connaf t-elle une bonne coiffeuae? 
8, La consomraation du tabac a-t-elle augmente 

aux Etats^IJnis? 
9* Avez-vous regu une invitation du commandant? 
10. Lea eleves qui travaillent ont du merlte, 
n *est-ce pas? 

Liaez le texte suivant ; 

M. Jones, uu eleve de l^Universite de Georgetown, est 
voyage en Prance^ II interviewe le profeaseur Noyer 
1 *Universite de Paris: 

* Comment se falt-ilj M. Noyer, que la France n^ait 
plus d 'empire colonial? 

- Avant 1946, la France avait un empire colonial 

de 70 millions d ^habitants et de 12 millions et 
demi de kilometres carres. Apres la Oeuxierae 
Guerre Mondiale, 11 a fallu qu'elle modlfle 
lea formes administratives de ses colonies et 
que 1 'empire fasse place a 1 'Union frangaise 
puis a la Communaute, 

- Leg pays qui forment la Communaute franqaise 

sont^ila independant s? 

- Oui, ila aont indfipendants mals lies a la France 

par des traites d 'assistance economique, cultu- 
relle et militaire. 
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* Est-*ce que la France aide tous lea pays 

en developpement? 

- Oul, mais 90% da I'aide ffan^aise va aux 

pays de langua fran^aise, 

^ Cette aide est-elle importante? 

Bien itfr, il n'y a que l^aide amiricaine qui 
8oit plus elevee, 

^ ^ellei sont les principales forines de 
1 'assistance donnee par la Prance? 

* Premierement, la France envole aux got: ^ - 

nements qui le desirent du personnel 
administratif , des technlciens at des 
specialistass Ainsi, elle envoie pres 
de 30.000 instructeurs at professaura 
chaque annee en Afrlquey au Moyan-Oriant 
at an Bxtrtfme-Orient * 

- La France re^olt^ella das atudiants etrangers? 

- Bien stfr j elia off re chaqua annfia pluslaurs 

milliars de bourses aux pays en dfivaloppemant. 

^ En quoi coneiste I'aide eccnQmique da la 
Franca? 

Ella fournit du materiel industrial, et ella 
investit des capitaux pour le developpe-* 
ment de s re ssource s * 

- Mercl, Noyar* C^etait tras intfireasant, 
II n*y a pas de quoi, Jones* 

3 m Ripondaz aux questions ^ 

1* Comment s ^appelle le voyagaur americain? 
2. Ou ast-il etudlant? 
3* ; Qui va«t-ll interviewar? 
4, <^m demanded* t-*il a M, Noyar? 
5* Quelle atait la superficie de l^afflpire 
franqals avant 1946? 

6. Comblen d^habitants cat empire comptait-il? 

7. ^and est^ca que la France a du modifier 

lea formes administrative s de cat emplra? 
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8, Quels oot it change -e; i? 

Qu^eat-ce qi- Tones v^ alt savoir 

WM sujct c ^^fini^f^^ 1 de la 

Comiiunauts? 

10, Qi^e l^iil rapomc ' t^r^ , 

11, La Frainae fd< pays en deve- 

lopperaen ; ^ 
12^ Ou voBt W% de 1 franc^i^^? 

13. Cefte aide est-eJ mportante? 

14. Est^ce que ^aide ^ricairie aux pays en 

dAveloppe: nt es plus elevee que Qelle 
de la Pranu 
15* Bst^oe jue Jonei voiidrait tftre ran- 

seigne but les formes de l^aide frangaise? 

16, Qiiel personnel frangais est envoye dans 

le cadre de cette aide? 
17* Combien d ^instructeurs et professeurs sont 

envoyea chaque annee dans ces pays? 
18, Dana quelles parties dti monde? 
19* La Prance of £re-t-*elle des bourses aux 

etudlanta etrangera? 

20, Combien de bourses? 

21. Est-ce que la Prance fournlt une aide 

econoraique? 
22^ En quoi consiate-t*elle? 

23* Desi capitatix frajigais sont fournis pour le 

developpeinent des reisourceSj n^est-ce pas? 

24* Que se disent les deux hommes a la fin de 
ce tte lecture ? 



QUATRIEMB IT CINQUIEME HEURES 
ExaiDen hebdomadaire 



SIXIENB HEURE 
Presentation et projection d *un film 
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Lessons 56 to 65 



The number on the left fefers to the leiion in which 
the word first appears. 



62 a bord on boards aboard 

56 a peine hardly, barely 

62 a propos speaking of^ about 

61 absolument without fail ^ positively 

61 un accent accent 
58 accorder to grant 

62 acquerlr to acquire 

62 un adminlstrateur administrator 

58 admis admitted 

61 adresser to aend, to addreia 

63 une affluence rush, peak Choura) 

62 une agence agency 

63 agricole agricultural 

59 agronomique agronomic 

63 lea agrumes citrus fruits 

59 un aicool alcohol 

63 algerien Algerian 

62 aller chercher to bring 

58 alors que when 

59 une amablliti kindnesa, amiability 

63 amblgu ambiguous 

57 une amltie friendship 

64 un amusement recreation 
59 ancienne old, early 
57 apparemment apparently 
61 appeler to call 

61 apporter to bring 

64 appuyer to push down, to press 

63 arabe Arab 

64 un arrit stop 

64 un ascenseur lift, elevator 

57 un assassin murderer 

57 asaassiner to aasaaainate, to murder 
64 un aaaureur insuraKe agent 

58 un attache attache Cdiplomatic function) 
56 attaquer to attack 
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58 




au ffm^ntei' 




64 




EU 1 0013. t i nil ^ 




62 


tins 




Liiwi^i b y 


64 


un 


^ V %m w luw li w 




61 


^ ti 




aar ly 


56 






fcO De nungr y 


62 






to De in ^ nuxryj to De eaggr 


56 








56 




EVoif no±f 


b^ "f^ h 4 ^ e ^ 


58 






balanca of payrnants 


63 




band i t 


gangsTe r 


63 




□an ni 1^ 




56 


tin€ 






61 


un^ 


bat ail 1e 




56 




batt ra 




62 


una 


b#tise 




57 


una 


boula 


ball Ca^ in ennw bal 1 


59 


la 


BOU f 0O ^TLB 

^^^^ %m ^ 


Rl f 1 1 If 


64 


un 


bout on 




58 


un 


CAb4_n^+ Tn^H^f*4 n 


^ 4^ ^ ^ ^ ^ a 


57 


un 


cadav^a 


f%i^T\ a /I a TPS** 


63 


un 




roDDery 


63 . 




c anbf iol€ ^ 




62 


Ull€ 


^* SHIR 3 CfTl^ 




56 






c apjL TUX axi on 








TO give up J TO c apiTuiETe 


64 






noTa DooK 


63 


un 




SQuara 


56 






c a V axry 


59 


un 


ca ilJi a ^ 


lif ^ S 4^ 

w j«ri^ r y 


63 


un^ 


* * * 


w €x € &X 


57 


un 


L ^ ^ ^ Ibi a k 


uipXQina^ GerTiXlCaTe 




Mil 


^ € 1. V € £L U 


br ai n 


62 




a f* ^ 

u 11 Sll Vrf € 


lucl^ 


64 


un 


r b at! fn Pn + 

W^l €L11 ifl^ll y 


a n 0S 4^^^n S ^ 

wn^nge J Txiinsx^f 


61 


un 


char (da cortige) 


float 


61 


un 


charma 


charni 


57 


un 


chaf 


leadar, chief 


64 




circular 


to circulate 


64 




civiliier 


to civilita 


58 




clair 


light (color), claar 


57 


una 


cla 


key 


63 


un 


cllmat 


climata 


64 




coif far 


to let hair 


58 


un 


collagua 


collaagua 
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uiie 


colline 


hill 


DO 


tins 


coj^onns 


colunin 


OX 






colorful 


DO 


%in 




QOiQioand 


A A 


un 


c otsn e n ce nie nt 


be ginning 


D i 


un 


CQlDniXS sal rc Q6 


police superintendent 






police 


fit. i 


un 


coMpliinen t 


compliment , congratulation 


0 J 




concentre t 


to concentrate 






cone lure 


to conclude 


Jo 




conf Qrti.bienient 


comfortably 


59 




consciencieux, le 


conscier ious 


A^ 




conscient 


aware 


■DS? 


une 


comer vaT ion 


pre servation 


A Q 




considerablement 


considerably 




tin© 


nonsofnina'fcion 


consumption 


f\A 
O 




consomineF 


^^^^^^ ^^^nf^^ 


A 


tin 


& # 4^ 4 4 

CQnSXX^iJC¥€Uf 


^^^4 4 ^ ■ 

DUijLQer 


DO 




coniulEire 


consular 


5o 


tine 


consul tilt ion 


consultationf conference 


A *3 




consulter 


to consult 


A O 


un6 


continuation 


continuity 


Dy 




con tare 


agams t 


A 1 


tin€ 


c onve r bb^x ion 


wonver EaTion 


o ^ 




c onve r r 


to sp€ aK ^ kO LaiK 


A i 




correc tement 


correctly J properly 


A A 


un6 


corf eapondance 


a tranaf e r point 


A 1 

51 


tin 


cortege 


page ant 


A *2 




cowierf leare 


coantal 


A O 


tin 


couloir 


corridor ^ passage Cvfay) 


57 


tin 


coup 


□low 


A 1 


iin 


coup pe rij. 


can ^ teiepnone y 


59 




couriLnT 


present^ current 


5© 




courirf P*P« couru 


to run 


O 4 


tine 


course 


race 


5 V 


un 


co'Ot 


cost 


A i 

51 




couvert (de) 


covered Cviith) 


61 




craindre 


to fear, to dread 


57 


tan 


criM 


crime 


59 


tina 


culture 


farming , growin g 


58 




culturel 


cultural 


58 




dangereux 


dangerous 


64 


une 


danse 


dance 


57 


una 


dibicle 


rout 


57 




dibarquer 


to land 


62 


une 


dficiiion 


decision 
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61 dicourager to diaeotirage 
57 decouvflr to diicovar 

eonj, like ouvrlr 

63 una defalllance " failure, falling 
56 une difalte defeat 

56 delivrer to free 

64 une demands demand , re que it 

56 un depart departure 

64 sa deplaeer to niove^ to travel 

57 una deposition atatenient 

63 oe dernier the latter 

58 un desiquilibre lack of balance 

56 un desert desert 
6 3 une destinie deatiny 

64 un developpement developnient 
58 una devise currency 

62 un divouement devotion 

63 un dlalecte dialect 
62 digne worthy 
61 un dipieme diploma 

61 dlrl|er to run ^ to head (a buainess) 

62 distinguer to distinguish 
61 un dossier flle^ papers 
58 une douzaine do^en 

61 ebloulr to dazzle 

conj, like finir 

57 eclater to start, to burst 

56 s^Acraser to get crushed 

58 un icrlt written examination 

62 un educateur educator 
58 un effort effort 

57 s^effrayer to be or get frightened 
57 un ileetrlcien electrician 

64 electrique electric 

61 une iligance elegance, smartness 

56 s^emparer to take by force 
61 un emplacement location, site 
64 un empoisonneur poisoner 

57 en vain In vain 
64 enceinte (adj) pregnant 

57 un endrolt a place 

58 finorme huge 

64 un entrafnement training 

64 une entrie entrance 

59 eprouver to feel 
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64 


une 


; essence 


63 


un estonjac 


57 




etendu 


59 




^tre au point 


61 




6tim recu a un 






ex amen 


56 




a ^evader 


57 




eviter 


59 




exce ssif 


62 




exieer 


62 


une 


existence 


59 




exporter 


63 


iin 


extFal t 


62 




ext Faordinai 


63 


un 


extremiete 


63 


se 


f tcher 


56 


tine 


f aim 


61 




faire de ^ ren^c 


61 






58 


un 


fait 


56 




fanieux, se 


56 




f anion 


62 


une 


f aveur 


64 




f eliciter 


61 




ftfter 


61 




flatte 


61 




f leuri 


56 




f oncer 


62 


une 


f ormalite 


62 




former 


64 


une 


f ouille 


57 




f ouiller 


61 




furieux, se 


58 




gerer 


59 


une 


gestlon 


64 




gouverner 


59 


un 


grain de raisin 


58 


les 


Grands Lacs 


61 


une 


habitude 


64 




hebdomad aire 


64 


un 


hippodrome 


6a 




humaln, e 


62 


un 


ideal 


64 


s» 


illuminer 


56 




immense 


58 


s» 


impatienter 



f asoline 

stomach 

stretched 

to be perfected 

to pass an exam 

to escape 
to avoid 
excessive 

to demand^ to require 

existence 

to export 

excerpt^ extract 

extraordinary, uncommon 

extremist 

to get angry 

hunger 

to reproach 

to make a long face 

fact 

famous 

flag 

favor 

to congratulate 
to celebrate 
flattered 

decorated with flowers, 

in blossom 
to rush, to dash into 
formality 
to form 
search 

to search a person or a place 

furious 

to manage 

management 

to govern 

gra^ 

the Great Lakes 

habit 

weekly 

racetrack 

human 

ideal 

to light up 
huge 

to be impatient 
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58 Important 

59 importer 
62 indlspensB.ble 
58 une infirmiere 

61 une Initiative 
64 inipecter 

57 un inspecteur 

58 s^lnstaller 
64 un inatructeur 
64 instfuire 
58 interieur 

57 intrigue 

62 une introduction 
64 un invalide 
62 irrempla^able 
64 un lancement 
61 lancer 

61 leger 
56 une lifjeration 

56 liberer 

62 libre 

58 une ligne aerie nne 

62 loger 

57 louche 
61 sa Majeste 

63 une majorlt# 

64 un manque 

57 manque r de 

61 une marche 

62 menace r 
64 un merlte 

61 meriter 
56 la metio 

59 une m#thode 
56 mettre sur pied 
59 le Midi 

58 un Mini at ere dea 

Affaires etrangeres 

58 un mlnlatere 

63 una minoriti 

59 une mlae en bouteillea 
56 una misaion 

62 moderne 

59 raodernlser 

61 moindre Cla , la) 

62 moral 



important 
to import 

indiapanaabJ € ^ nece ssary 
nurae 

initiative 

to inapecty to check 

detective inapector 

to install oneself, to settle 

inatructor 

to instruct 

inside , interior 

intrigued^ puzzled 

introduction 

invalid 

irreplaceable 

launching, throwing 

to throw 

slight, light 

liberation 

to free, to liberate 

free 

airline 

to house 

suspect, Cf Ishy) 

his Majesty 

fflajorlty 

lack 

to lack 

walk 

to threaten, to menace 
merit 

to deserve 

weather forecast, meteorology 
method 

to set Up, (to raise an army) 
the South of Franca 
Department of State, Foreign 
Office 

ministry, government department 

minority 

bottling 

miaaion 

modern 

to modernize 

the leaat, the slighteat 
moral 



204 

204 



un raouton 
musulman 
neceasi ter 
une notion 
nourrlr 

con J, like finir 
une oaais 
una OG a a si on 
oppose 
un panier 
un panne au 
un parcouf s 
un paaaeport 
une patience 
une ptfche 
una pen see 
une parmlaslon 
una perte 

pitroller J lire 
peu a peu 
un pilote 
une plalna 
un plan 
un plan 
un plancher 
planter 
une population) 
un port 
un portillon 

possider 
un poste 
de preference 
un preparatif 
prevenant 
una priori te 
un problime 
un procidi 
productaur , 

productrlce Cad j) 
un productaur 
una production 
produlre 

conj . Ilka conduire 
profeasionnel 
prof iter de 
progresiivement 



sheep 
Moslem 

to make necessary, to necessitate 
notion, idea 
to feed 

oasis 

occasion, opportunity 
opposite ^ against 
baiket 

panel, board 

distance , trip 

passport 

patience 

f 1 shing 

thought 

furlough, leave, permission 
loss 

oil Cadj) 

little by little 

pilot 

plain 

plan 

map 

floor 

to plant, to raise 

population 

port 

small gate 

to own, to possess 

position. Job 

preferably, in preference to 
preparation 

considerate ^ thoughtful 

priority 

problem 

process 

producing 

grower Cagric,) 
production 
to produce 

professional, vocational 

to benefit, to take advantage of 

progressively 
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63 


Bm 


pf on oncer 


to daalde 


58 




proportionnallament 


nfODOFtlonall V 


59 




prouvar 


to prove 


62 




publ i c i t ai ra 


advartisement fadO 


59 


tine 


public it€ 


Dublioit V 


59 




Duisau€ 




58 


un 


rabais 


discount i*ediictioTi 


62 




race 


race 


59 




rai sin 


0Fat^ 


64 




rEpide 


fast 


64 




rapideroan'fc 




58 




twl'd'd&Xet 


to f^dali 

V w ^ 5 W & ^ 


57 


tin 


rc^pport 


resort ^tatem^nt account 


57 




rare 


rare 


56 


tin 


rEvitaillemant 


suodI V 

« *™ « y 


64 




ravitEille r 


to ^titinlv 


64 


tin 


raceveur 


conductor Cbus* train) 


59 




reconnaisaant 


grateful 


58 


une 


raduction 


reduction 


64 




r adult 


reduced 


63 


un 


ref arendum 


raf e randun 


58 




ramarcier 


to thanK 


59 




renommi 


wellhnown- renowned 


62 




renouvaler 


to renew 


58 


una 


rentrfia Cd 'argent) 


tahinff fof mone 


63 




renvoyar 




56 




rfioccuosr 

4 >^ W* ^^^0 A 


to reocctinv 


64 


una 


reparation 


repair 


61 


un 


reprocha 


reproach 


61 


sa 


re signer 


t o re ^1 ffn one ^e 1 f 


61 


un 


re ste 


rest- rgRialndet* 


64 




r^ v^ndlniie ¥• 


to c3 g.!Lfn 


59 




rtfver 


to dr^arfl 


59 




richa 


rich 


62 


un 


rflle 


rola 


62 


un 


sEorif ice 




64 


un 


salaire 


^alai? V 


57 


un 


sang 


blood 


63 




sMiflant 


bloody 


61 


tine 


aatisf Ectlon 


satisfaction 


64 




aauf 


except 


62 


un 


savant 


scholar, scientist 


63 


une 


siparation 


separation 


64 


mm 


servir da . 


to use 


64 




shier 


to ski 


56 


une 


aoif 


thirit 
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63 une sonnet te 
59 une sorte 

62 spirittiel, elle 

64 una station Cmitro) 

61 auffire 
57 un suicide 

63 une superficie 

56 auperieur 

57 aurprenant 

57 suapect Cad J) 

57 un suspect 
59 un tabac 

62 une tftche 

64 un tarif 

63 technique 

58 tend re 

64 un terminus 
64 ^ timbre f 

58 un tour 

62 tourner raal 

57 une trace 

64 un traducteur 

64 traduira 

63 une tragedie 

64 un transport 
64 un travailleur 

59 travaux (plural of 

travail) 

58 une trentaine 
56 une troupe 

61 utile 
63 vaineu 

56 valnqueur (adj) 

56 un vaingiueur 

59 une vallee 
59 una vandange 
50 vend anger 
59 une vibration 

57 une vie time 
57 un vide 

59 une vigne 

59 un vlgnoble 

59 vinicole 

63 une violence 

62 un visa 

57 visiblement 



bell 

kind, sort 
spiri tual 
atop (subway) 

to be aufficient, to be enough 

suicide 

surface 

superior 

aurprlsing 

suapicious 

suspect 

tobacco 

task 

fare 

technical 

to have a tendencyt to tend 
end of the line (bus, subway) 
to stamp 
tour 

to go wrong 
trace 

translator 

to translate 

tragedy 

transportation 

worher 

works 

about thirty 

troops 

useful 

beaten, vanquished 

victorious 

victor 

valley 

grape harvest 

to harvest grape 

vibration 

victim 

void 

vine grape 
vineyard 
wine (adj) 
violence 
visa 

obviously, visibly 
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64 un viilteuf 
59 tin viticttitauff 
56 volon tiers 



viiitor 
wine grower 

willingly, with pleasure 



Bxpreasioni Idiom&tiqties 



58 i 1 ' annonee de , ^ , 

59 A la perfeetion 

56 4 la tite de ... 

61 ^a n'est igal 

59 ce n'est pas la peine 

63 c*€st I dire 

57 e»est igal 

58 d'autant plus que 

56 de nos jours 
63 d£trompez-*tPou§ 

57 en somme 

57 #tre dans de beaux draps 

56 faire sas prenidres 

ames 

57 11 aUgit de 

62 11 se peut que 

59 II iraut nileux 

63 Veuillez agr^er 

1 'expression de ses 
sentiments diitinguis 



at the break of upon 

hearing of * 
to perfeetlon 
at the head of^ heading 
1 don*t care, it's all the saiife 

to me 

it is not worth the trouble 

that is to say 

all the aame 

(i^re) especially as 

nowadays 

don't you believe It 
in short 

to be in a fine mess 

to have one's first experience 

(in any hind of activity) 
the matter in queetlon 
it is possible that ... 
If he^ you ha4 better 
"Please accept the expression 
of ay dlstingiiAsed regards" 
(a stylized form used in 
correspondence ) 
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